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本取扱説明書は、じ ( 下の機種を対まとしています。 


ロク 
□□た 

品番 

Switch-M24X 

PN 232409 

Switch-M24DCPWR 

PN 23249 D 

Switch-M24PWR 

PN 23249 K 

Switch-Mi 6PWR 

PN 23169 K 

Switch-Mi 2PWR 

PN 23129 K 




人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。 


r 軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 




お守りいただく内容を;欠の図記号で説明しています。 


してはいけない内容です。 




実行しなければならない内容です。 



♦交流1 00 V が外では使用しない （ Switch - M 24 DCPVVR を除く） 

火災、感電、故障の原因にな0ます。 

♦入力電圧範 HDC -53 〜 -43 V ( DC 43 〜 53 V ) な外では使用しない 
( Switch - M 24 DCPWR のみ） 

火災、故障、誤動作の原因になります。 

•ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない （ Switch - M 24 DCPWR を除く） 

感電、故障の原因にな0ます。 

♦めれた手で電源用端子台（付属品）の取り付け•取0タトしをしない 
( Switch - M 24 DCPWR のみ） 

感電、故障の原因にな0ます。 

•電源ケーブルの接続および配線、装置の設置および交換は、教育を受けた資格を 
ちずる技術者!^ソ外は行わない （ Switch - M 24 DCPWR のみ） 

取り扱いを誤ると、义災、感電、故障、誤動作の原因になります。 

参通電中、電源用端子台(付属品)には細れない （ Switch - M 24 DCPWR のみ） 

感電、故障の原因にな0ます。 

♦電源設備ブレーカーを ON にしたまま、電源用端子台（付属品）の取り付け•取 
り外しをしない （ Switch - M 24 DCPWR のみ） 

火災、感電、故障、誤動作の原因になります。 










A 注意 


•雷が発生したときは、この装置や接続ケースレに触れない 
感電、故障の原因にな0ます。 

•この装置を分解-改造しない 
火災、感電、故障の原因にな0ます。 

参電源コードを傷つ口たり、無理に曲ブたり、引っ張ったり、ねじったり、たばね 
たり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない 
電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。 

•開□部やツイスト•ペア-ポート、コンソールポート、 SFP 跑張ス□ットから内 
部に金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない 

火災、感電、故障の原因にな0ます。 

♦水のある場所のおく、湿気やほこりの多い場所に設置しない 
火災、感電、故障の原因にな0ます。 

•直射日光の当たる場所や温度の高い場所に設置しない 
内部温度が上がり、火災の原因になります。 

•ツイスト•ペア.ポートに 1 0 BASE - T /100 BASE - TX /1 000 BASE-T なタトの機器 
を接続しない 

•SFP 拡張ス□ットに別売の SFP モジュール ( PN 54021 / PN 54023 / PN 5402 5) な 
タトを実装しない 

火災、感電、故障の原因にな0ます。 

♦コンソールポートに別売のコンソールケーでレ PN 72001 RJ 45- DSub 9 ピン 
コンソ ー J レケーブ J レがタトを接続しない 

火災、感電、故障の原因にな0ます。 

•この装置を火に入れない 
爆発、义災の原因になります。 





A ま意 


〇 

必ず守る 


参付属の電源コード（交流 100 V 仕様）を使う （ Switch - M 24 DCPWR を除く） 
感電、誤作動、故障の原因にな0ます。 

参電源コードを電源ホ°—卜にゆるみ等がないよラ、確実に接続する 
( Switch - M 24 DCPWR を除く） 

感電、誤動作の原因にな0ます。 

参必ずアース線を接続する （ Switch - M 24 DCPWR を除く） 

感電、誤作動、故障の原因にな0ます。 

♦巧障時は、すぐにコンセントを抜く （ Switch - M 24 DCPWR を除く） 

電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因にな0ます。 

参故障時は、すぐに電源設備ブレーカーを OFF にする。 

( Switch - M 24 DCPWR のみ） 

必ず OFF にしてから作業を巧ってください。 

义災、感電、故障、誤動作の原因にな0ます。 

また電源を供給したまま長時間放置すると义災の原因になります。 

•この装置を壁面に取り付口る場合は、本体及び接続ケーブルの重みにより落下 
しないように確実に取り付口 -設置する （ Switch - M 16 PWR / M 12 PWR のみ） 
けが'、故障の原因にな0ます。 

参自己診断 LED ( STATUS )、 温度センサ LED ( TEMP )、 ファンセンサ LED ( FAN ) が 
程点滅となつた場合は、システム障害のためコンセントを抜く 
必ず OFF にしてから作業を巧ってください。 

火災、感電、故障、誤動作の原因にな0ます。 

また電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。 

•ツイスト•ペア•ポート、 SFP 蛇張ス□ット、コンソールポート、電源コード掛 
けブ□ックの取り扱いにはを意の上取り扱ラ 




使用上のご注意 


•内部の点検-修理は販売店にご依頼ください。 

参商用電源は必ず本装置の近くで、取0扱いやすい場所からお取0ください。 

•この装置を設置-移動する際は、教育を受けた資巧を有する技術者が巧ってください。 
移動させる場合は、全てのケーブルを外してください。 

•この装置を清掃する際は、教育を受けた資格を有する技術者が行ってください。 

その際、電源設備ブレーカーを OFF にしてください。 （ Switch - M 24 DCPWR のみ） 

•この装置を清掃する際は、電源コードをはずしてください。 （ Switch - M 24 DCPVVR を除 

<) 

参この装置をマグネットで取り付ける場合は、ケーブルの重みなどで製品がずれたり落下した 
りしないことをご確認ください。また、ケーブルを接続するときは、製品本体を押さえて接 
続してください。 （ Switch - Mi 6 PWR 、 Switch - Mi 2 PWR のみ） 

•マグネットにフ□ッピーディスクや磁気力ードなどを近づけないでください。記録内容ミ肖失 
のおそれがあります。 （ Switch - Mi 6 PWR 、 Switch - Mi 2 PWR のみ） 

•この装置を 0 A デスクに取り付けた時、取り付けたまま、ずらさないでください。塗装面に 
よってはキズがつくおそれがあります。 （ Switch - Mi 6 PWR 、 Switch - Mi 2 PWR のみ） 

参 RJ 45 コネクタの金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグ 
や SFP 拡張ス□ット内部の金属端子に細れた0、帯電したものをおづけたりしないでくださ 
し、。静電気によ0故障の原因にな0ます。 

•コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグを力一ぺットなどの帯電す 
るものの上や近辺に放置しないでください。静電気により故障の原因になります。 

参落下などによる強い衝撃をちえないでください。故障の原因にな0ます。 

•コンソールポートにツイストペアケーブルを接続する際は、事前にこの装置な外の金属製什 
器などを触って静電気を除去してください。 

参周囲の温度がな下の条件の場所でお使いください。 

- Switch - M 24 X 
〇〜50で 

- Switch - M 24 DCPWR 
〇〜40で 

- Switch - M 24 PWR 

〇〜40で：ド〇[給電量が175\^な下の場合 
〇〜45で： PoE 給電量が 145 W な下の場合 
〇〜50で： PoE 給電量が 130 W な下の場合 


6 





- Switch - Mi 6 PWR 

〇〜40で： PoE 給電量が1 70 W 1； (下の場合 

〇〜50で：ファン速度を高速に設定、またはファン速度を中速かつ PoE 給電量が 
11 0 W な下の場合 

- Switch - Mi 2 PWR 

〇〜40で： PoE 給電量が 170 W 似下の場合 
〇〜45で： PoE 給電量が 140 Wm 下の場合 
〇〜50で： PoE 給電量が11 0 W な下の場合 

上記条件を満足しない場合は、火災、感電、故障、誤動作の原因になり、保証いたしかね 
ますのでごを意ください。 

•な下場所での保管-使用はしないでください 
(仕様の環境条件下にて保管-使用をしてください） 

一水などの液体がかかるおそれのある場所、湿気が多い場所 
一ほこ0のをい場所、静電気障害のおそれのある場所（カーペットの上など） 

一直射曰化が当たる場所 

一結露するよラな場所、仕様の環境条件を満たさない高温•低温の場所 
一振動•衝撃が強い場所 

参本装置の通風□をふさがないでください。内部に熱がこもり誤作動の原因になります。 

•装置同±を積み重ねる場合は、上下の機器との間隔を 2 cml ； (上空けてお使いください。 

• SFP 拡張ス□ットに別売の SFP 拡張モジュール ( PN 54021 / PN 54023 / PN 54025 似外を実 
装した場合、動作保証はいたしませんのでごを意ください。 

•仕様限界を超えると誤作動の原因になりますので、ごを意ください。 


1 . お客様の本取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本製品の故障-誤動作などの要 
因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、弊社はその責任を負いかねま 
すのでご了承ください。 

2. 本書に記載した内容は、ず告なしに変更することがあ0ます。 

3. 万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡ください。 

※本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


この装置は，クラス A 情報巧術装置です。この装置を家庭環境でイま用す 
ると電波が害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な 
が策を講ずるよう要求されることがあります。 VCC I-A 
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1. はじめに 

この度は Switch - M 24 DCPWR / M 24 PWR / M 16 PWR / M 12 PWR / M 24 X 似下、本装置) 
をご購入いただき誠にありがとうございまず。本マニュアルは本装置の WEB 管理機能およ 
び E メール通知機能を使用ずる際に必要な情報を提供しまず。 
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2. 本装置の便利機能 

2.1. WEB ブラウザによる管理機能 

本機能を利用ずることで 、 Microsoft Internet Explorer 等の WEB ブラウザ上から設定や監 
おを簡単に行ラことができます。 

2.2. 障害情報や統計レポートのメール通知機能 

本装置は E メール通知機能を搭載し、障害情報やトラフィックの統計レポートを E メールに 
よって管理者に通知ずることができまず。これにより、じ(下のよラな利点がありまず。 

① ネットワーク管理者は SNMP マネージャがインス!-ールされていない環境において 
障害情報を受信できます。 

② ネットワークに関する知識がなくとも、定期的にトラフィックの統計レポートが管 
理者に通知されまずので、本装置経由の通信量を簡単に把握ずることができまず。 

③ 障害情報を E メールで通知ずることにより、遠隔地から障害発生の把握や障害内容 
の管理ができます。 



2.3. トラフィック□ク'表示機能 

本装置では過去24時間のトラフィック情報を表示することが巧能です。これにより障害発 
生時の状況把握が巧能です。 
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3. WEB ブラウザベースの管理 

WEB ブラウザベースの管理機能（な下、 WEB 管理機能）により、 WEB ブラウザのユーザ 
インタフェースで本装置の設定や監視をネットワーク上から行ラことができまず。また、本 
体 LED の状態を表示ずることができるため、遠隔地からの操作であっても本装置が実際に手 
元にある感覚で管理ずることができまず。 

3.1. 動作環境 

本装置の WEB 管理機能を使用ずる前にはネットワークの設定を行ラ必要がありまず。 

1. IP アドレスの設定 

コンソール経由で本装置の IP アドレスを設定しまず。 

rBasic Switch Configuration ...」 一 fSystem IP Confiauration 」 一 「Set IP 
Address 」 で IP アドレスを設定してくださし、その後 、 「Set Subnet Mask 」 でサブ 
ネットマスクを設定しまず。また、必要に応じて rset Default Gateway 」 でデフォ 
ルトゲートウ王イのアドレスを設定してください。 

2. WEB 管理機能のち効化 

本装置の WEB 管理機能をち効にしまず。 

メインメニューより 「Basic Switch Configuration ...」 一 「System Security 
Configuration 」 一 「Web Server Status 」 を選択ずると、プ□ンプトが 「Enable or 
Disable web server ( E / D ) J に変わりまず。ここで re 」 と入力し、 WEB 管理機能を 
有効にしてください。工場出荷時は 「 Disabled 」 になっていまず。 

アワセスする端末には Microsoft Internet Explorer 6.0、および 」 ava RE ( Ver .1.4 しソ上) 
がインス!-ールされている必要がありまず。また、ネットワークもしくは本装置に直接接続 
されている必要がありまず。 


ごを意：プ□キシをお使いの場合、アクティブウィンドウを正常に表示できない場合があります 
ので、プ□キシを介さず直接アクセスすることをお窗めします。 
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3.2. WEB 管理機能へのアクセス 

WEB 管理機能を利用ずるには、 WEB ブラウザの URL (「場所：」、「アドレス：」など）欄 
に本装置の IP アドレスを入力し、 「 Enter 」 を巧しまず。すると、図 2-1 のよラな本装置の □ 
グイン画面が表示されますので、ユーザちとパスワードを入力してください。 

出荷時のユーザちは fmanaaerJx パスワードは、 「 managed でず。 



図 2-1 □グイン画面 


ごを意：□ブイン画面が表示されない場合は L ソ下の項目をご確認下さい。 

(1) 本装置の IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウエイが適切に設定 
されていますか。 

(2) WEB ブラウザに入力した IP アドレスは本装置の IP アドレスと同じですか。 

(3) VVEB 管理機能はち効に設定されていますか。 
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認証が正しく行われた場合は、図 2-2 のよラな表示言語選択画面が表示されまず。 


メニューへ表示させる言語の種類を選択して 「0 K 」 を巧してください。 



図 2-2 表示言語選択画面 
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言語の選択を行ラことで、図 2-3 のよラなメイン画面が表示されます。 



図 2-3 メイン画面 
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画面の左側に画面上で行ラことができる項目の一覧が表示されまず。 


①基本情報 

本装置の基本情報一覧を表示します。 


② ポートステータス 

本体前面のフ□ントパネルの LED 状態をリアルタイムで表示しまず。 

③ トラフィックグラフ 

過去10分間のトラフィック転送状況をグラフ表示しまず。 

④ トラフィック□グ 

一定時間ごとのトラフィック転送が況を一覧表示しまず。 

⑤ メールレポート設定 

本装置の稼働状況やトラフィック統計情報を定期的にメールで通知ずる設定を行いまず。 

⑥ 基本機能設定 

IP アドレスやポートの設定などの基本的な設定でず。 

⑦ 拡張機能設定 

VLAN や QoS 、 に MP snooping などの化張機能の設定です。 

⑨システム管理ツール 

ファームウ王アの更新やシステム□グの閲覧などの管理ツールでず。 

運用管理を行ラにあたり、はじめに「基本機能設定」内の設定を行った後にその他の詳細 
な設定を行ラことをお勧めしまず。 
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3.3. 装置情報の表示 

「基本情報」、「ポートステータス」、「トラフィッワ□グ」の各項目にてそれぞれ本装置の稼 
働状ミ兄を確認ずることができます。 

3.3.1. 基本情報 

「基本情報」を選択すると図 3-1 の画面になりまず。この画面では本装置の基本的な情報の 
一覧が表示されまず。 



図 3-1 基本情報 
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画面の説明 


稼動時間 

本装置が起動してからの通算の時間を表示します。 

ブートコード 
バージョン 

ランタイム 

つード 

バージョン 

本装置のファームウェ 了の1 \'-ジョンを表示します。 

X 4.3.1 I 頁に記載されているファームウ王ア更新はランタイ厶コードのみ巧能です。 

パードウエア 

情報 

八ードウ王アの情報を表示します。 

ハードウ王アバージョン 

ハードウ王アのバージョンを表术します。 

DRAM サィズ 

実装されている DRAM の容量を表示します。 

Flash メモリサイズ 

実装されている Flash メモリの容量を表示しまず。 

コンソールボーレート 

コンソールのボーレートの表示をしまず。 

システ厶ファン状態 

実装されているファンの動作状況を表示しまず。 

正常動作時は「正苗」、異常-停止時は「異常」と表示され 
ます。 

XPoE 対象機種のみ 

システム温度 

機器内部の温度を表示しまず。 

温度センサは CPU / System の2窗所を計測しまず。 

管理者情報 

ここで表示される項目は 4.1.1 項の r 管理情報設定」で設定を行います。 

ホスト名 

設定した本装置の名前を表おします。出荷時には何电設定されてい 
ません。設定については 4.1.1 項を参照してください。 

設置場所 

設定した本装置の設置場所を表おします。出荷時には何电設定され 
ていません。設定については 4.1.1 項を参照してください。 

管理者 

設定した連絡先を表おしまず。出荷時には何电設定されていませ 
ん。設定については 4.1.1 頂を参照してください。 

システム 
アドレス1肩幸良 

ここで表示される項目は 4.1.2 項の 「 IP アドレス設定」で設定を行います。 

MAC アドレス 

本装置の MAC アドレスが表示されます。これは、ここの装置に固 
ちの値で、変更することはできません。 

IP アドレス 

本装置に設定されている IP アドレスを表示します。工場出荷時に 
は何も設定されていませんので 0.0.0.0 と表示されます。設定につ 
いては 4. 1 .2 項を参照してください。 

サブネット 

7スク 

本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷 
時には何も設定されていませんので 0.0.0.0 と表示されます。設定 
については 4.1. 2項を参照してください。 

デフォルト 
ゲートウエイ 

デフォルトゲートウ I イとなるルータの IP アドレスを表示します。 
工場出荷時には何も設定されていませんので 0.0.0.0 と表示され 
ます。設定については 4.1.2 頂を参照してください。 
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3.3.2. ポートステータス 

「ポートステータス」を選択すると、図 3-2 が表示されます。各ポートの状況に応じて LED 
が表示されまずので、現在の状態をリアルタイムに確認することができます。 

X 20 秒ごとに状態が自動的に更新されます。 



図 3-2 ポートステータス画面 ( Switch - M 24 PWR ) 
各 LED の表示説明は;欠項のとおりでず。 


ごを意： 実機とポートステータス画面の LED 表示において一部異なるものがあります。 


ごを意 プ□キシをお使いの場合、ポートステータスを正常に表示できない場合がありま 

すので、プ□キシを介さず直接アクセスすることをお窗めします。 
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3.3.2. a . ポートステータス画面詳細 （ PoE 対応機種) 


機器全体 


本体表巧 

名称 

PWR 

電源 LED 

STATUS 

自己診断 LED 

TEMP 

システム温度状態 LED ( Switch - Mi 6 PWR のみ） 

FAN 

ちま P ファン状態 LED ( Switch - Mi 6 PWR のみ） 


各 LED の表示内容は下記のとおりでず 


本体表巧 

動作 

内容 

PWR 

緑点な 

電源 ON 

ミ肖む 

電源 OFF 

STATUS 

緑点た 

システム正常起動 

撞点な 

システム障害 

TEMP 

緑点な 

正常： 4.1.5 項のシステム温度異常闘値の範囲内 

憧点む 

異常： 4.1.5 項のシステム温度異常闘値の範囲外 

FAN 

緑点灯 

を却ファン正甫動作 

憧点な 

を却ファン異常 


10/1 00 BASE-TX ポート 


本体表巧 

名称 

PoE 

PoE 給電 LED 

LINK / ACT . 

リンク/送受信 LED 


各 LED の表示内容は下記のとおりでず 


本体表巧 

動作 

内容 

PoE 

緑点た 

電源供給中 

撞点な 

オーバー□ー ド時 

ミ肖な 

電源未供給、または端末未接続 

LINK / ACT . 

緑点な 

100 Mbps でリンクが確立 

憧点む 

10 Mbps でリンワが殖立 

ミ肖な 

端末未接続 
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10/100/1 OOOBASE-T ポート 


本体表の 

名称 

G に A 

速度モード LED にに A ) 

100 

速度モード LED (100) 

LINK / ACT . 

リンク/送受信 LED 


各 LED の表示内容は下記のとおりでず 


本体表巧 

動作 

内容 

G に A 

緑点灯 

1 Gbps でリンワが確立 

ミ肖む 

10 Mbps 、 100 Mbps でリンクが確立、 

または端末未接続 

100 

緑点灯 

100 bps でリンクが殖立 

ミ肖な 

1 0 Mbps 、 1 Gbps でリンワが殖立、 

または端末未接続 

LINK / ACT . 

緑点灯 

リンワが殖立 

ミ肖な 

端末未接続 
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3.3.2. b . ポートステータス画面詳細 ( Switch - M 24 X ) 


機器全体 


本体表巧 

名称 

PWR 

電源 LED 

STATUS 

自己診断 LED 

TEMP 

システム温度状態 LED 


各 LED の表示内容は下記のとおりでず 


本体表巧 

動作 

內容 

PWR 

緑点灯 

電源 ON 

ミ肖む 

電源 OFF 

STATUS 

緑点な 

システム正常起動 

憧点む 

システム障害 

TEMP 

緑点灯 

正常： 4.1.5 項のシステム温度異常闘値の範囲内 

憧点む 

異常： 4.1.5 項のシステム温度異常闘値の範囲外 


10/1 OOBASE-TX ポート 


本体表巧 

名称 

LINK / ACT . 

リンク/送受信 LED 

FULL / C 0 L 

LED 


各 LED の表示内容は下記のとおりでず 


本体表巧 

動作 

內容 

LINK / ACT . 

緑点た 

100 Mbps でリンクが確立 

撞点な 

10 Mbps でリンワが確立 

ミ肖む 

端末未接続 

FULL / COL . 

緑点た 

全二重で動作 

撞点な 

半二重で動作 

ミ肖な 

端末未接続 
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10/100/1 OOOBASE-T ポート 


本体表の 

名称 

G に A 

速度モード LED にに A ) 

100 

速度モード LED (100) 

LINK / ACT . 

リンク/送受信 LED 


各 LED の表示内容は下記のとおりでず 


本体表巧 

動作 

内容 

G に A 

緑点灯 

1 Gbps でリンワが確立 

ミ肖む 

10 Mbps 、 100 Mbps でリンクが確立、 

または端末未接続 

100 

緑点灯 

100 bps でリンクが殖立 

ミ肖な 

1 0 Mbps 、 1 Gbps でリンワが殖立、 

または端末未接続 

LINK / ACT . 

緑点灯 

リンワが殖立 

ミ肖な 

端末未接続 
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3.3.3. トラフィックブラフ 

「トラフィックグラフ」を選択ずると、図 3-3 のよラな画面が表示されます。ブラフは10 
分前から現在の時刻までのポート毎のトラフィック量を表示しまず。 

X 20 秒ごとに状態が自動的に更新されます。 



図 3-3 トラフィツクグラフウインドウ（フレーム数表示） 

図 3-3 内の時刻を正しく表示させるためには本スイッチに時刻を設定しなければなりません。 
この設定を行ラには 4.1.15 項の「時刻設定」を参照してください。図 3-3 のウィンドウ内 
で「帯域使用率」、「フレーム数」、「コリジョン回数」、「エラー総数」ボタンをクリックずる 
ことにより、それぞれのグラフが表示されまず。表示されるグラフの項目はじ(下のとおりで 
す。また、各グラフのポート番号の横に表示されている 「 min 」、「 avg 」、「 max 」 は、本ス 
イッチが起動してから現在までの最小値、平ち値、最大値を意昧しまず。 
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3.4. E メール通知機能による管理 

E メール通知機能により、本装置で発生した障害情報やトラフィックの統計レポートを管理 
者に E メールで通知できまず。そのため、トラブルをすばやく検知でき、曰々のネットワー 
クのパフォーマンスを容易に把握することができます。 

3.4. 1.メールレポート設定 

「メールレポート設定」を選択ずると、図34になります。この画面では E メール通知機能 
の設定を行ラことができます。 



図 3-4 メールレポート設定 

図 3-4 にて表示される項目はじ(下のとおりです。設定変更可能な項目については 3.4.1 . a の 
「E メール通知機能の設定方法」を参照してください。 
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画面の説明 


メールサーバ 

送信メールサーバの IP アドレスを設定します。 

送信巧アカウント 

本装置か6のメールを受け取る人（管理をなど）のメールアカウントを最 
大3つまで設定します。また、それぞれレポートとトラップを送るかどう 
かを選択できます。 

送信元アカウント 

本装置のメールアカウントを設定します。 

レポート間隔 

トラフィックの統計レポートををメールで送信する間隔を設定します。 

レポートの内容 

統計レポートの本文に記載する内容とファイルを添付するかどラかを選択 
します。ポート情報、トラフィックサマ U -、 イベント□ブの記載とファ 
イルを添付するかどラかを選択します。 

添付ファイ J レの斤ミ式 

メー;レに添付されるトラフィックデータのファイ J レ形式を設定します。 

データ収集間隔 

トラフィックデータを収集する間隔を設定します。 

□ブの内容 

□ブに加える内容を設定します。 

ポート選が 

レポートの対象とするポートを設定します。 
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3.4.1. a . E メール通知機能の設定方を 

(1) 図 3-4 の変更したい項目へチェック、または入力欄に設定変更内容をキーボード入力し 
ます。 

(2) 「設定」ボタンをクリックします。内容が更新されます。設定しない場合は「キャンセ 
ル」ボタンをクリックしまず。設定した後にメールが設定された送信先アカウントに届 
くかどラかを殖認したい場合は、「設定後、テストメールを送信ずる」をワリックして 
ください。 

3.4.1. b . レポートメールの送信タイミング 

レポートメールを「レポート間隔」の設定により、じ(下のタイミングで送信しまず。 

毎曰：毎日、午前0時に送信しまず。 

毎週：毎週、月曜の午前0時に送信しまず。 

毎月：毎月、1曰の午前0時に送信しまず。 

レポート間隔、収集間隔、カウンタ選択をデータ収集途中で変更した場合は、それまで収集した 
レポート用データはクリアされ、新たに収集を開始しますのでごを意ください。この場合でも、 
トラフィック□ブで表示されるデータへの影響はありません。 
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3.4.2. トラップのメール通知 


「レポートメールの設定」にて送信先アカウントを設定し「トラップ」にチェッワずると、 
本装置でトラップが発生したときに図 3-5 のよラなメールが管理者に届きまず。 

図 3-5 の例では本装置に「192.168 .10. 100」の IP アドレスをもつ端末が□グインをしたと 
いラトラップが発生したことになります。トラップをメール通知するためには 4.1.3 項の 
rSNMP 設定」、 4.1.4 項の rSNMP トラップ送信先設定」、 4.1. 5項の「トラップ送出設定」 
にて SNMP の設定をする必要がありまず。 



図 3-5 トラップ メールの 例 

メール通知内容には本装置の URL も記述されておりますので、それをクリックすると自動的 
に WEB ブラウザが起動し、本装置の管理ページが開きまず。 
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3.4.3. トラフィックレポートのメール通知 

「メールレポートの設定」にて送信先アカウントを設定し「レポート」にチェッワずると、 
設定した間隔（毎日、毎週、毎月）で定期的にトラフィッワの統計レポートを受け取ること 
ができます。これによってネットワークのパフォーマンスを把握ずることが巧能です。 

また、トラフィッワレポートには詳細な統計データのファイルを添付ずることができまず。 
添付されるファイルの形式は r メールレポート設定」で選択し、テキストファイルまたは CSV 
フアイ j レから選択することが可能でず。 



図 3-6 メールレポー トの例 
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04/07 U 
04/0715 
04/0715 
04/0715 
04/0715 
04/0715 
04/0715 
04/07 巧 
04/0?16 
04/0716 
04' で 7 W 
04/0716 
04/D7 16 
04/071$ 
04/D7 16 
04/0716 
04/0717 
04/0717 
04/0717 
D4/07 17 
04/0?17 
04/0717 
04/0717 


3.4.3. a . メール添付されたテキストファイル 

「レポートメール設定」の r メールに添付されるトラフィツワレポートのファイル」として 
テキストファイルを選択した場合、本装置が収集したトラフィツクデータがテキスト形式で 
ファイルに記述されまず。このファイルは、メモ帳などで開くことができ、トラフィツワデ 
一夕を確認することができます。 



THiUV ■■<!> 参のむ * 子<公 A * ス 

かスインす fliw 
【ホストを） IC4PW-1 
【ドメイン】 •no. local 
[I けドレス】 192.168 .10.1 

//トラフィククデータ 

【ボート： 01 ) 

- -...•..•■.......♦.一.—.. .. —..一... 

date tiwi ut 1 1(X)1 われ ck«tl r ぶの rdAjIt 1 1 col Iisioni error 


図 3-7 メールに添付されたテキストファイル 
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3.4.3. b . メール添付された CSV ファイル 

「レポートメール設定」の r メールに添付されるトラフ ィツ ワレポートのファイル」として 
CSV ファイルを選択した場合、本装置が収集したトラフィツクデータが CSV 形式でファイ 
ルに記述されまず。このファイルは 、 Microsoft Excel などで開くことができ、トラフイツ 
クデータをグラフ等に加工することができまず。 


図 3-8 メールに添付された CSV ファイル 
3.4.3. C . メール添付されたファイルのファイル名 

添付ファイル名から送信元のスイッチ-レポート種別が識別できるようになっています。 

添付ファイルのファイル名フォーマットは 

[レポート間隔][本装置の IP アドレス]-[日付].邮張子] 

となっていまず。 

•レポート間隔： D - 毎日、 W - 毎週、 M - 毎月 
•本装置の IP アドレス： IP アドレスの下位2バイト 
-日付：レポート開始の日付 
-拡張子： CSV 、 TXT のファイル識月 IJ 

(例）レポート間隔を毎日に設定した IP アドレスが10.1 .2. 3の本装置から、6月1曰のレ 
ポートファイルが CSV 形式で送られてきた場合、ファイル名は D 00 2003 -0601. CSV 
とな0まず。 



W か夕みかな夕なタタなタタ 


32 




















4. スイッチの設定 

設定を終えた後は、必ず 4.3.3 項の設定情報の保存を巧ラ必要があります。設定情報の保をを行 
わない場合、それまでに設定した内容は再起動後、反映されません。 

4.1. 基本機能設定 

4.1.1. 管理情報設定 

「基本機能設定」を選択し、「管理情報設定」を選択ずると國 4-1-1 になります。この画面を 
選択すると、本装置の情報を見ることができまず。この画面では機器名称等の管理情報を設 
定します。 



図 4-1-1 管を情報の設定 


画面の説明 


製品名 

システムの説明です。変更できません 

オブジ王クト ID 

M 旧の巧応ずる OID を表示します。変更できません。 

ホスト名 

システム名を表示します。工場化荷時には何も設定されていません。 

設置場所 

設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。 

連絡先 

連絡先を表おします。工場出荷時には何も設定されていません。 
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4.1.2. IP アドレス設定 


「基本機能設定」を選択し、 rip アドレス設定」を選択ずると図 4-1-2 になりまず。この画面 
では本装置の IP アドレスを設定しまず。 



図ん1-2 IP アドレス設定 


画面の説明 


MAC アドレス 

本装置の MAC アドレスが表示されます。 

これは装置固有の値であるため変更できません。 

IP アドレス 

現在設定されている IP アドレスを表示します。 

工場出荷時には何も設定されていませんので 0.0.0.0 と表示されます。 

サブネット 

7スク 

現在設定されているサブネットマスクを表示しまず。工場出荷時には何も設定されていま 
せんので 0.0.0.0 と表示されます。 

デフォルト 
ゲートウエイ 

現在設定されているデフォルトゲートウェイとなるルータの IP アドレスを表示します。 
工場出荷時には何も設定されていませんので 0.0.0.0 と表示されます。 


ごを意この項目を設定しないと、 SNMP 管理機能と Telnet によるリモート接続は使用できませ 
ん。必ず設定してください。どのように設定したら良いか分からない場合は、ネットワ 
ーク管理者にご相談ください。ネットワーク上の他の装置の IP アドレスと重複してはい 
けません。また、この項目には、本装置を利用するサブネット上の他の装置と同じサブ 
ネットマスクとデフォルトゲートウェイを設定してください。 I P アドレスと組み合わせ 
て、ネットワーク上の固有の装置の識別に使用されます。 
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4.1.3. SNMP 設定 

「基本機能設定」を選択し、 rSNMP 設定」を選択し、さらに rSNMP 設定」を選択すると 
図ん 1-3 になります。この画面では SNMP マネージャの設定をします。 


図 4-1-3 SNMP の設定 


画面の説明 


番号 

SNMP マネージャのエント U 香号でず。 

状態 

SNMP マネージャの状態を表示します 

Enaolea 

SNMP マネージャがち効であることを表しまず。 

Disabled 

SNMP マネージャは無効であることを表しまず。 

権限 

SNMP マネージャのアクセス権限を表示しまず。 

Read-Write 

読み書きともに巧能です。 

Read-Only 

読み取0のみ巧能です。 

IP アドレス 

SNMP マネージャの IP アドレスです。 

コ5ユニティ 

SNMP アクセスする際のコ2：ュニティ名です。 
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4.1.4. SNMP トラップ設定 
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「基本機能設定」を選択し、 rSNMP 設定」を選択し、さらに rSNMP トラップ設定」を選 
択すると図 4-14 になりまず。この画面では SNMP トラッフ°の設定をします。 


図 4-1-4 SNMP トラップ設定 


画面の説明 


ごを意この項目を設定しな口ればメール通知機能のトラップ送出メールが送信されません。ま 
た、 4.1.8 項のアクセス条件設定で SNMP エージェントをち効にする必要があ0ます。 


番号 

トラップ送信先のエントリ番号です。 

状態 

トラップを送信するかどラかを表示しまず 

Enaolea 

トラップを送信します。 

Disabled 

トラップを送信しません。（工場出荷時設定） 

タイプ 

トラップの種類を表示します。 

VI 

SNMP VI のトラップを送信します。（工場出荷時設定） 

v2 

SNMP v 2 のトラップを送信します。 

IP アドレス 

トラップ送 f 

画先の IP アドレスでず。 

コミュニティ 

トラップ送信する際の、コミュニティ名です。 


[巧 巧 


藍が〕藍 i 置置 
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4.1.5. トラッフ ° 送出設定 


「基本機能設定」を選択し、 rSNMP 設定」を選択し、さらに「トラップ送出設定」を選択 
すると図 4-1-5 になりまず。この画面ではトラップ送出の際の動作設定を行いまず。 



図 4-1-5 トラップ送出設定 
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画面の説明 


SNMP 認記失敗 

SNMP 認証失敗時のトラップ送止 i のち効-無効の設定を表示しまず。 

Enabled 

トラップ送化を有効にします。 

Disabled 

トラップ送出を無効にしまず。（工場出荷時設定） 

PoE 給電 
状態変化 

PoE トラップコン 
XPoE 対象機種の c 

h •□—ルの有効-無効の設定を表示します。 

司 

Enabled 

トラップ送化を有効にします。 

Disabled 

トラップ送出を無効にしまず。（工場出荷時設定） 

リンク状態変化 

リンク状態変更時にトラップ送止 i ずる対象ポートを設定しまず。 

対象ポート番号 

設定されている対象ポートを表おします。 

追加ポート 

追加ずるポート香号を入力しまず。 

削除ポート 

削除ずるポート香号を入力しまず。 

システ厶 

温度異常 

温度トラップコン 

、□ールの有効-無効の設定を表示します。 

Enabled 

トラップ送化を有効にします。 

Disabled 

トラップ送出を無効にしまず。（工場出荷時設定） 

システム 

温度異常闘値 

トラップ送出される温度の闘値設定を表示しまず。 

システ厶フアン 

異常 

FAN トラップコント□-ルの有効-お効の設定を表示します。 

XSwitch-M24PWR/M 1 6PWR/M12PWR のみ 

Enabled 

トラップ送化を有効にしまず。（工場出荷時設定） 

Disable 

トラップ■送出を無効にしまず。 
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4.1.6. 基本ポート設定 

「基本機能設定」を選択し、「ポート設定」を選択し、さらに「基本ポート設定」を選択ずる 
と図 4-1-6 になります。この画面では各ポート状態の表示及びモード等の設定を行います。 



図ん1-6基本ポート設定 
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画面の説明 


ポート番号 

ポート番号を表します。 

トランク 

トランキングの設定状態をブ j レープ番号で表示します。 

種別 

ポートの種類を表します。 

100 TX 

10/100 BASE - TX を表しまず。 

1000 T 

1000 BASE - T を表します。 

1000 X 

SFP ポートを表します。 

ポート状態 

現在のポートの状態を表しまず。工場出荷時はずべて 「 Enable 山に設定されています。 

Enable 

ポートが使用可能です。 

Disable 

ポートが使用不可です。 

U ンク状態 

現在の u ンクの状態を表します。 

Up 

リンクが正常におなした状態を表しまず。 

Down 

リンクが確なしていない状態を表します。 

通信モード 

通信速度、全/半二重の設定状態を表しまず。 

工場出荷時はすべて 「 Auto 」 に設定されています。 

Auto 

オートネゴシエーシヨンモード 

lOOM/Full 

100 Mbps 全二重 

lOOM/Half 

100 Mbps 半二重 

lOM/Full 

10 Mbps 全二重 

lOM/Half 

10 Mbps 半二重 

Flow Ctrl 

フ□-コント a-j 

工場化巧時は全て r 

レの設定が態を表します。 

Disable 」 に設定されています。 

Enable 

フ□-コント□-ル機能が有効であることを表します。 

Disable 

フ□ーコント□-ル機能が無効であることを表しまず。 

Auto-MDI 

Auto MDI 機能の設定状態を表します。工場化巧時設定は 「 Disable 」 に設定されていまず。 

り0/100/1 00- T ポートは 「 Enable 」 固定でず。） 

Enable 

Auto - MDI 機能が有効であることを表しまず。 

Disable 

Auto - MDI 機能が無効であることを表しまず。 


40 





4.1.7. 拡張ポート設定 

「基本機能設定」を選択し、「ポート設定」を選択し、さらにけ広張ポート設定」を選択ずる 
と図 4-1-7 になります。この画面では各ポートの状態表示及びモード等の設定を行います。 



図4~1-7拡張ポート設定 


画面の説明 


ポート畜号 

ポートを号を表します。 

種別 

ポートの種類を表します。 

100 TX 

10/100 BAS E - TX を表します。 

1000 T 

1000 BASE - T を表します。 

1000 X 

SFPffi 張ポートを表しまず。 

1」ンク状態 

現在の U ンクの状態を表しまず。 

Up 

リンクが正常に確立した状態を表しまず。 

Down 

リンクが確なしていない状態を表します。 

ポート名 

ポートの名称を表します。 

ジャンボ 

フレー厶 

ジャンボフレームの設定状態を表します。工場出荷時は全て 「 Disable 」 に設定されています。 

Enable 

ジャンボフレームがち効であることを表します。 

Disable 

ジャンボフレー厶が無効であることを表します。 

EAP 

フレーム 

透過 

EAP フレーム透過機能の設定状態を表します。工場出荷時は全て 「 Disable 」 に設定されていま 
す。 IEEE 802 . lx 認証で使用する EAP パケットを転さずる場合は 「 Enable 」 に、破棄する場合 
は 「 Disable 」 に設定します。 

Enable 

EAP Packet Forwarding 機能が有効であることを表します。 

Disable 

EAP Packet Forwarding 機能が無効であることを表しまず。 
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4.1.8. アクセス条件設定 

「基本機能設定」を選択し、「アワセス条件設定」を選択し、さらに「アクセス条件設定」を 
選択すると図 4-1-8 になりまず。この画面では、設定-管理時に本機器にアクセスする際の 
諸設定を行いまず。 



図 4-1-8 アクセス条件設定 
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画面の説明 


コンソール 

タイムアウト時間 

コンソールで接続しているときに、何も入力がなかった場合のセッションが切れるまでに 
設定されている時間を分単位で表示しまず。工場出荷時は5分に設定されています。 

Telnet 

タイムアウト時間 

Telnet で U モート接続しているときに、何も入力がなかった場合のセッションが切れるま 
でに設定されている時間を分単ので表示しまず。工場出荷時は5分に設定されています。 

Telnet サーバ状態 

Telnet でのアクセスを巧能にするかどうかを表示します。工場出荷時は 「 Enabled 」 に設 
定されていまず。 

Enaolea 

アクセス巧 

Disabled 

アクセス不可 

SNMP 

エージ王ント状態 

SNMP でのアクセスを可能にするかどラかを表示します。工場出荷時は 「 Disabled 」 に 
設定されています。 

Enaolea 

アクセス巧 

Disabled 

アクセス不可 

Web サーバ状態 

Web でのアクセスを可能にするかどラかを表示しまず。工場出荷時は 「 Disabled 」 に設 
定されていまず。 

Enaolea 

アクセス巧 

Disabled 

アクセス不可 

IP アドレス 

簡単設定受付が態 

Panasonic 製ネットワーワカメラに同捆されている IP アドレス設定ソフトウェアでのア 
クセスを可能にするかどラかを表示しまず。工場出荷時は 「 Enabled 」 に設定されていま 
す。※注意事項などにつきましては、付録 C をご確認ください。 

Enaolea 

アクセス巧 

Disabled 

アクセス不可 
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4.1.9. Syslog 転送設定 

「基本機能設定」を選択し、「アクセス条件設定」を選択し、さらに rSyslog 転送設定」を 
選択すると図 4-1-9 になります。この画面では、システム□グを送信する Syslog サーバ情 
報の設定を行いまず。 



図 4 - 1 -9 Syslog 転送設定 


画面の説明 


番号 

Syslog 転送先のエント U 香号でず。 

状態 

Syslog Transmission の状態を表示します。 


工場化巧時は 「 Disabled 」 に設定されています。 


Enabled 

Syslog サーバへの転送を行います。 


Disabled 

Syslog サーバへの転送を行いません。 

Syslog サーバ IP 

Syslog サーバの IP アドレスを表示します。 

Facillity ; 

Facillity の値を表示します。 

添付データ 

追加する情報を表示しまず。 


bysName 

送信するシステム□ブに本機器の SysName を追加します。 


IP address 

送信するシステム□ブに本機器の IP Address を追加します。 
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4.1.10. ユーザ名/パスワード設定 

「基本機能設定」を選択し、「ユーザち/パスワード設定」を選択すると図 4-1-9 になります。 
この画面ではユーザ名/パスワードの設定を行いまず。 



図 "-1 0 ユー ザち//て スワー ド設定 


画面の説明 


現在のユーザ名 

現在設定されているユーザ名を入力してください。 

本装置へ□ブインする際に使用します。工場出荷時は 「 manager 」 に設定されています。 

現在の 
パスワード 

現在設定されているノ U ワードを入力してください。 

本装置へ□ブインする際に使用します。工場出荷時は 「 manager 」 に設定されています。 

新しいユーザち 

新しいユーザ名を入力してください。 

新しい 
パスワード 

新しいパスワードを入力してください。 

新しい 
パスワード 
(再入力） 

ノ \’スワードの入力間違いを防ぐために再度ノ t スワードを入力してください。 


ごを意：ユーザ名およびノ \°スワードは忘れないようにしてください。 

また、これらは〕ンソール、 Telnet 、 WEB から□ブインする際に必要となります。 
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4.1.11. FDB 手動登録 

「基本機能設定」を選択し、 rPDBJ を選択し、さらに 「 FDB 手動登録」を選択ずると図 4-1-1 1 
になりまず。この画面では FDB テーブルへ静的に MAC アドレスの登録を行いまず。 



図 4-1-11 FDB 手動登録 


画面の説明 


ポート(追加） 

MAC アドレスを追如するポートを選択してください。 

VLAN ID (追加） 

追如する MAC アドレスの VLAN ID を入力してください。 

MAC アドレス 
(追加） 

追如する MAC アドレスを入力し、設定ボタンをワ U ックしてください。 

VLAN ID (削除） 

削除する MAC アドレスの VLAN ID を入力してください。 

MAC アドレス 
(追加） 

削除する MAC アドレスを入力し、設定ボタンをク U ックしてください。 
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4.1.12. FDB テーブル(ポート毎） 

「基本機能設定」を選択し、 「 FDB 」 を選択し、さらに 「 FDB テーブル(ポート毎)」を選択ず 
ると図 4-1-1 2になりまず。この画面では、ポート毎に FDB テーブルに学習されている MAC 
アドレスを表示します。 



図ん1-12 FDB テースレ(ポート毎) 


画面の説明 


エージング 

タイム 

FDB テーブルを保持する時間を表示しまず。最後にパケットを受信してからの時間と 
な0まず。工場出荷時は300砂 （5 分）に設定されていまず。 

対象ポート密号 

選択したポート涅号を表示します。 

MAC アドレス 

FDB テーブル内の MAC アドレスを表示します。 
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4.1.13. FDB テーブル ( MAC アドレス膜） 

「基本機能設定」を選択し、 「 FDB 」 を選択し、さらに 「 MAC アドレステーブルの表示(アド 
レス順)」を選択すると図 4-1-13 になります。この画面では MAC アドレス順に FDB テー 
ブルに学習されている MAC アドレスを表示しまず。 



図 4-1-1 3 FDB テースレ ( MAC アドレス順) 


画面の説明 


エージング 

タイム 

FDB テーブルを保持する時間を表示しまず。最後にパケットを受信してからの時間と 
な0まず。工場出荷時は300砂 （5 分）に設定されていまず。 

MAC アドレス 

FDB テーブル内の MAC アドレスを表示します。 

ポート番号 

MAC アドレスの属しているポートを表示します。 
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4.1.14. FDB テーブル (VLAN 毎） 

「基本機能設定」を選択し、 「 FDB 」 を選択し、さらに 「 FDB テーブル ( VLAN 毎)」を選択ず 
ると図 4-1-14 になりまず。この画面では、 VLAN 毎に FDB テーブルに学習されている MAC 
アドレスを表示します。 



図 4-1-1 4 FDB テーブル (VLAN 毎) 


画面の説明 


エージング 

タイム 

FDB テーブルを保持する時間を表示しまず。最後にパケットを受信してからの時間と 
な0まず。工場出荷時は300秒 （5 分）に設定されていまず。 

VLAN ID 

選択した VLAN ID を表示します。 

MAC アドレス 

FDB テーブル内の MAC アドレスを表示します。 

ポート番号 

MAC アドレスの属しているポートを表示します。 
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4.1.15. 時刻設定 

「基本機能設定」を選択し、「時刻設定」を選択ずると図 4-1-1 5になりまず。の画面では、 
時刻の設定、及び SNTP による時刻同期の設定を行いまず。 



図 4-1-1 5本装置の時刻設定 


画面の説明 


タイムゾーン 

タイムゾーンを表示します。 

サマータイム 

サマータイムの適用状況を表示します。 

時刻 

内蔵時計の時刻を表示します。 

曰時[年/月/曰] 

内蔵時計の曰付を表示します。 

SNTP サーバ IP 

時刻同期を斤う SNTP サーバの IP アドレスを表示しまず。 

SNTP 更新間隔 

SNTP サーバとの時刻同期間隔を表おします。 


ご注意： SNTP サーバがファイアウォールの外部にある場合、ネットワーク管理者の設定に 

よっては SNTP サーバと接続できない場合があります。詳しくはネットワーク管理者に 
お問い合わせください。 
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4.2. 拡張機能設定 
4.2.1. VLAN 情報/修正 

け広張機能設定」を選択し、 「 VLAN 設定」を選択し、さらに 「 VLAN 情報/修正」を選択す 
ると図 4-2-1 になります。この画面では設定された VLAN に関する設定を行いまず。 



図 4-2-1 VLAN 情報/修正 


画面の説明 


VLAN 数 

本装置に設定されている VLAN 数を表示します。 

VLAN ID 

VLAN の VLAN ID を表示します。 

VLAN 名 

設定されている VLAN の名前を表示します。 

VLAN 

VLAN の種類を表おします。 

タイプ 

Permanent 

初期設定の VLAN であることを表します。 VLAN は最低1つなくては 
ならず、この VLAN は削除できません。 


Static 

新たに設定された VLAN であることを表しまず。 

マネジメント 

VLAN が管理 VLAN であるか否かを表示します。 

VLAN 

UP 

この VLAN が管理 VLAN (び U と适信できる VLAN ) であることを表し 
ます。 


DOWN 

この VLAN が管理 VLAN ではないことを表します。 
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4.2.1.a. VLAN 修正 

「 VLAN 情報/修正」画面で、「修正」を選択ずると図 4-2-1- a になりまず。この画面で 、 VLAN 
設定情報の修正を行います。 



図 4-2-1 -a VLAN 修正画面 


画面の説明 


VLAN ID 

VLAN ID を表示します。 

VLAN 名 

VLAN 名を表おします。 

メンバーポート 

VLAN に所属しているポートを表します。 

Untaqged Port : 

タブを使用しないポートを表します。 

メンバー外ポート 

VLAN に所属していないポートを表します。 
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4.2.2. VLAN 作成 

「拡張機能設定」を選択し、 「 VLAN 設定」を選択し、さらに 「 VLAN 作成」を選択ずると図 
4-2-2 になります。この画面では新しく VLAN を作成します。 



図 4-2-2 VLAN 作成画面 


画面の説明 


VLAN ID 

VLAN ID を設定します。 

VLAN 名 

VLAN 名を設定します。 

メンバーポート 

VLAN に所属させるポートを選択します。 

メンバー外ポート 

VLAN に所属させないポートを選択します。 
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4.2.3. VLAN ポート設定 

「拡張機能設定」を選択し、 「 VLAN 設定」を選択し、さらに 「 VLAN ポート設定」を選択ず 
ると図 4-2-3 になります。この画面では設定された VLAN のポート設定を行いまず。 



図 4-2-3 VLAN ポート設定 


画面の説明 


ポート番号 

ポートを号を表します。 

PVID 

現在そのポートに設定されている PVID(Port VLAN ID ) を表示します。 PVID はタブな 
しのパケットを受信した場合にどの VLAN ID に送信するかを表しまず。工場出荷時は 

1に設定されています。タブつきのパケットを受信した場合は、この値とは関係なく夕 
ブを参照し、送信先のポートをミ夫定します。 

受信フレーム 
タイプ 

受信フレー厶のタイプを表します。工場出荷時は全て 「Admit AIU に設定されています。 

Admit All 

全てのフレームを受信します。 

Tagged 

Only 

タブ付きフレームのみ受信しまず。 
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4.2.4. アクセス制御設定 (クラシファイア 設定） 

け広張機能設定」を選択し、「アクセス制御設定」を選択し、さらに「ワラシファイア設定」 
を選択すると図 4-24 になりまず。この画面ではクラシファイアの設定を行います。 



図4-2~4クラシファイア設定 


画面の説明 


インデックス 

ワラスのインデッワス番号を入力します。 

送信元 MAC アドレス 

送信元 MAC アドレスを入力します。 

宛先 MAC アドレス 

宛先 MAC アドレスを入力しまず。 

VLAN ID 

VLAN ID を入力します。 

送信元 IP アドレス 

送信元 IP アドレスを入力します。 

宛先 IP アドレス 

宛先 IP アドレスを入力します。 

DSCP 

DSCP 値を入力しまず。 

プ□トコル番号 

プ□トコルの種類を入力しまず。 

送信元ポート香号 

TCP/U DP 送信元ポート番号を入力しまず。 

宛先ポート番号 

TCP/UDP 宛先ポート蓄号を入力します。 

802 .Ip Priority 

IEEE 802 .Ip のプライオリティを入力しまず。 

TCP S 丫 N フラグ 

T びでの SYN Flag でのフィルタのち無を選択します。 

に MP タイプ 

に MP のタイプを入力しまず。 
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4.2.5. アクセス制御設定(インプ□ファイルアクション設定） 

「拡張機能設定」を選択し、「アワセス制御設定」を選択し、さらに「インプ□ファイルアワ 
シヨン設定」を選択すると図 4-2-5 になりまず。この画面ではインプ□ファイルアワシヨン 
の設定を行いまず。 



図ん2-5インプ□ファイルアクション設定 

画面の説明 


インデックス 

インプ□ファイルのインデッワス番号を表示します。 

動作 

制御させる動作を選択します。 

DSCP 

DSCP 値をマーキングします。 

Precedence 

Precedence 値をマーキングしまず。 

CoS 

CoS 値をマーキングしまず。 
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4.2.6. アクセス制御設定(アウトプ□ファイルアクション設定) 

け広張機能設定」を選択し、「アワセス制御設定」を選択し、さらに「アウトプ□ファイルア 
ワション設定」を選択すると図 3-3-6 になります。この画面では Diffserv のアウトプ□ファ 
イルの設定を行います。 



図 4-2-6 アウトプ□ファイルアクション設定 


画面の説明 


インデックス 

アウトプ□ファイルのインデックス番号を表示します。 

コミット レー ト 

パケットがバッファに入る速度を表示します。 

バーストサイズ 

トークンのバッファに蓄積できる最大のサイズを示します。バーストサイズは 4 K 、8 K 、 
16 K 、32 K 、64 K で表示されます。 

動作 

制御させる動作を選がします。 

DSCP 

DSCP 値をマーキングします。 
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4.2.7. アクセス制御設定(ポートリスト設定） 

「拡張機能設定」を選択し、「アワセス制御設定」を選択し、さらに「ポートリスト設定」を 
選択すると図 4-2-7 になります。この画面ではポートリストの設定を行います。 



図 4-2-7 ポート U スト設定 


画面の説明 


インデックス 

ポートリストの Index 蓄号を表示します。 

ポートリスト 

ポートリストに属するポート番号を表示します。 
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4.2.8. アクセス制御設定(ポリシー設定） 

「拡張機能設定」を選択し、「アワセス制御設定」を選択し、さらに「ポリシーの設定」を選 
択すると図 4-2-8 になりまず。この画面ではポリシーの設定を行います。 



図 4-2-8 ポリシー設定 


画面の説明 


ポリシーインデッワス 

ポリシーの Index 番号を表おしまず。 

クラシファイア 

インデックス 

クラシファイア設定で作成したクラスのインデックスを表示しまず。 

ポリシーシーケンス 

シーケンス香号を表示します。 

インプ□ファイル 

インプ□ファイルアクション設定で作成した 

アワシヨンインデッワス 

インプ□ファイルのインデックスを表示します。 

アウトプ□フィル 

アウトプ□ファイルアクション設定で作成し 

インデックス 

アウトプ□ファイルのインデッワスを表示しまず。 

ポートリスト 
インデックス 

ポート U スト設定で作成したポートリストのインデッワスを表示しまず。 
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4.2.9. アクセス制御設定(ポリシー、シーケンス番号 表术） 

け広張機能設定」を選択し、「アワセス制御設定」を選択し、さらに「ポリシー、シーケンス 
番号表示」を選択すると図ん 2-9 になりまず。この画面ではポリシー、シーケンス番号を表 
73^しまず。 



図 4-2-9 ポリシー、シーケンス番号表示 


画面の説明 


ポート畜号 

表示ずるポート番号を選択してください。 

ポリシーインデッワス順 

設定されたポリシーがポリシーインデックス順に表示されます。 

シーケンス香号順 

設定されたポリシーがシーケンスを号順に表示されます。 
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4.2.10. QoS 設定 

け広張機能設定」を選択し、 「 QoS 設定」を選択ずると図 4-2-10 になりまず。この画面では 
QoS の設定を行います。 



図ん2-10 QoS 設定 


画面の説明 


QoS 状態 

IEEE 802.1 P を使った QoS 機能の有効/無効を表おします。 

工場化荷時は 「 Disabled 」 に設定されています。 

Enabled 

QoS がち効です。 

Disabled 

QoS が無効です。 

プライオリティ 

パケツトの優先度の値を表示しまず。 

トラフイツククラス 

パケツトを転送ずる優先順化を表おします。 
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4.2.11. リンクアブリゲーシヨン設定 

け広張機能設定」を選択し、「リンクアブリゲーシヨン設定」を選択すると図 4-2-11 になり 
ます。この画面ではトランクのグループ設定を行います。 



図 4-2-1 1リンクアグリゲーシヨン設定 


画面の説明 


システム 

プライオリティ 

LACP を用いてネットワーク上で U ンクアブリゲーシヨンを構成する際に必要な本装 
置の優先順位です。数値がルさいほど優先順化が高くなります。工場出荷時は1に設定 
されていまず。 

キー 

リンクアブ U ゲーシヨンのグループ番号を表示します。 

動作モード 

リンクアブ U ゲーシヨンの動作モードを表示します。 

Active 

本装置から LACP パケットを送出し、巧手側とネゴシエーションを行うこ 
とでリンワアブ U ゲーションを構成します。 

相手側のモードが Active 、 または Passive である必要があります。 

Passive 

本装置からは LACP パケットはさ出せずに、相手側からの LACP パケッ 
卜の受信でネゴシエーションを行った上でリンクアブリゲーションを構 
成しまず。 

相手側のモードが Active である必要があります。 

Manual 

LACP パケットを用いず、強制的にリンワアブ U ゲーションを構成しま 
す。柜手側电同様の設定である化要があ0ます。 

メンバー 
ポートリスト 

リンワアブリゲーシヨンのグループに属しているポートを表示します。 
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4.2.11. a . リンクアブリゲーシヨン修正 

け広張機能設定」選択し、「リンワアグリゲーシヨン設定」を選択し、さらに各グ j レープの r 修 
正」ボタンをワリックずると図 4-2-11- a になります。この画面ではリンクアグリゲーシヨン 
の修正を行いまず。 



図 4-2-11- a リンクアグリゲーシヨン修正 


画面の説明 


動作モード 

リンクアブ U ゲーシヨンの動作モードを表示します。 

Active 

本装置から LACP パケットを送出し、巧手側とネゴシエーションを行うこ 
とでリンワアブ U ゲーションを構成します。 

巧手側のモードが Active 、 または Passive である必要があります。 

Passive 

本装置からは LACP パケットはさ出せずに、柜手側からの LACP バケッ 
卜の受信でネゴシエーションを行った上でリンクアブリゲーションを構 
成しまず。 

柜手側のモードが Active である必要があ0ます。 

Manual 

LACP パケットを用いず、強制的にリンワアブ U ゲーションを構成しま 
す。柜手側电同様の設定である必要があ0ます。 

グループ 

メンバー 

リンワアブ U ゲ—シヨンのブル—プに属しているポートを表示します。 
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4.2.12. ポートプライオリティ設定 


け広張機能設定」を選択し、「リンワアグリゲーシヨン設定」を選択し、さらにポートプライ 
オリテイボタンをワリツワすると図 4-2-12 になりまず。この画面ではポートプライオリテイ 
を設定します。 



図 4-2-1 2ポートプライオリティ設定 


画面の説明 


システム 

プライオリティ 

LACP を用いてネットワーク上で U ンクアブリゲーシヨンを構成する際に必要な本装 
置の優先順位です。数値がルさいほど優先順化が高くなります。工場出荷時は1に設定 
されていまず。 

システ厶 ID 

LACP を用いてネットワーク上でリンクアブリゲーシヨンを構成する際に必要な本装 
置の ID です。 

本装置の MAC アドレスが ID とな0、変更はできません。 

ポート畜号 

本装置のポート番号を表示します。 

ポート 

プライオリティ 

リンクアブ U ゲーシヨンにおける本装置のポート別の優先順位でず。数字がルさいほど 
優先順位が高くなります。9ポートな上のトランキンググループを設定した際にち効で 
す。工場出荷時は全て1に設定されています。 
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4.2.13. ストームコント□ール設定 


ボート«ち Un わ o , n し W ストク n イいストのけか nw 


OIhM * 、 

OiMM V 
P « mM » V 

0«i6«« * 

Ovit* '* 
DiMM «• 
CMHMt V 
pith , 
一か , 
OimM V 


OImN * V V ゥ 

V D ■曲* V 0 

Cl ■か w Dwftta V 0 

Dm か ， Pwifeb V 0 

h か V DmM > ウ 

DIMM* V V 0 

OMfct* V C» ■か W ゥ 

DiMbto V C* ■か V 0 

OmM DmM * 0 


0 ■か V DIMM V C>mH> w 0 


0^- cnmn, V 0 [571 


‘fort 


f 101 112I3I4ISI6I7I8I9 ? 0 ? 1 ?? Z3 ? 4?^?6 


.. . 所 W げ 

Unknonml こ ♦* スト：; U — ドネ*ストマルタ幸*か gtf (0 》6?14«1ゥホ/») 


ぃ卜 ム1ント U — ルぶぶ 


墨 ♦■« 

章 - 卜がィ * 

卜，7 WO , 

*■ AW - hinr 


j Mamas' 
• 」 vuu o y 



六ィ wo 含 * ly bAs、> 

0 »， / ■ごく 

t] M«//1 のい d IQ い"!•一 


が 


. 公 ： I 




け広張機能設定」を選択し、「ス I -ームコント□ール設定」をすると図 4-2-13 になります。 
この画面ではス I -ームコント□ールの設定を行います。 


図 4-2-13 ス I ムコント□ールの設定 


画面の説明 


Port 

ポート蓄号を表おします。 

Unknown 

ユニキヤスト 

Unknown ユニキャストのス1'―ムコント□ールを有効-無効にします。 

Enaolea 

Unknown ユニキャストのス1'―ムコント□-ルが有効です。 

Disabled 

Unknown ユニキャストのス1'―ムコント□-ルが無効でず。 

(工場出荷時設定） 

ブ□-ドキヤスト 

ブ□-ドキャストのス1-―厶コント□ールを有効-無効にしまず。 

Enaolea 

ブ□-ドキヤストのストームコント □ -ルがち効です。 

Disabled 

ブ□-ドキヤストのス1-―ムコント □ ー ルが無効です。 

(工場出荷時設定） 

マルチキ中スト 

マルチキャストのス1'―ムコント□ールを有効-無効にします。 

Enaolea 

マルチキヤストのス1ムコント□-ルが'ち効です。 

Disabled 

マルチキヤストのス1'―ムコント□-ルが無効です。 

(工場出荷時設定） 

闘値 

パケット数の闘値を表示します。 


い PMI け k け rtra^ I ■か k< — 
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4.2.14. ポートモニタリンブ設定 

け広張機能設定」を選択し、「ポートモニタリング設定」を選択ずると図ん2-14になります。 
この画面ではポートモニタリングの設定を行います。 



図 4-2-14 ポートモニタリングの設定 

画面の説明 


モニタずるポート 

他ポートのパケットをモニタできるポートのポート番号を表します。 

モニタされるポート 

モニタされるポートのポート番号を表します。 

モニタする方向 

モニタするポートのパケットの送信パケットか受信パケットのどちらをモニタす 
るかを表示しまず。 

工場化荷時は r 送受信」に設定されています。 

送信 

送信パケットをモニタします。 

受信 

受信パケットをモニタします。 

を受信 

送受、受信パケットを巧にモニタします。 

モニタの状態 

モニタを行っているかど5かを表しまず。 

工場化巧時は 「 Disabled 」 に設定されています。 

有効 

パケットをモニタしています。 

無効 

パケットをモニタしていません。 


ご注意送信方向のミラーパケットには受信した VLAN ID の VLAN タブが付加されます。 


ご注意：本装置から送信される Ping や ARP などの管理パケットはキヤプチ中できません。 
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4.2.15. スパニンブツ iJ- 設定 （STP ブ□-バル設定） 

け広張機能設定」を選択し、「スパニングツリー設定」を選択し、さらに rsTP グ□-バル設 
定」を選択すると図 4-2-1 5になりまず。この画面ではスパニングツリーの基本設定を行いま 
す。 



図ん2-15 STP グ□—バル設定 
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画面の説明 


STP ブ□-バル 

ステータス 

スノ t ニンブツリーの動作状況を表示します。 

Enabled 

スノ《ニンブツリーがち効です。 

Disabled 

スノ t ■ニンブツリーがお効です。（工場出荷時設定） 

バージョン 

スパニンブツリ ー のノ ジョンを表示しまず。 

STP-Compatible 

IEEE 802.1 D 互換のスノ\°ニンブツリープ□トコルで 
動作します。 

RSTP 

IEEE 802.1 W 互換のラピッドスパニンブツリープ□トコルで 
動作します。 

MSTP 

IEEE 802 .Is 準拠のマルチプルスパニンブツリープ□トコルで 
動作します。 

MST 構成名 

MST U —ジョン名を表示します。 

工場化巧時は MST リージョン名が設定されていません。 

MST リビジョン 
レペル 

MST U - ジョン設定のリビジョンを表示します。 

工場化巧時は0が設定されています。 

MST 設定 
ダイジ王スト 

M ST 設定のメッセージダイジ王ストを表示します。 

(MST インスタンスと VLAN の対応付け一覧の表示） 


ごを意 STP ブ□-バルステータス状態を Enabled に変更すると一時的に応答が停止します。 
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4.2.15. a . CIST 設定 

「拡張機能設定」を選択し、「スパニンブツリー設定」を選択し、さらに 「 CIST 設定」を選 
択すると、図 4-2-16 になりまず。この画面で CIST の基本的な設定を行います。 



図 4-2-1 6 CIST 設定 


69 












画面の説明 


CIST 

ルートポート番号 

規在のルートポートを表しまず。 

CIST 

ルートパスコスト 

ルートポートからルートブリッジへのコストを表示しまず。 

CIST ルート 

ルートブリッジのブ U ッジ1 D を表示しまず。 

CIST リージョナル 
ルートコスト 

リージョナルルートブリッジ （ MST リージョン内における CIST ツリー 
のルートブ U ッジ）までのパスコストを表示します。 

CIST リージョナル 
ルート 

リージョナルルートブリッジ （ MST リージョン内における CIST ツリー 
のルートブ U ッジ）のブ U ッジ ID を表示します。 

CIST ハ□ー タイム 

スパニンブツリーの構成を確認するためのルートブリッジとのアクセス間隔を表 
术します。 

CIST 最大エージング 
タイム 

Hello メッセージのタイ厶アウト時間を表示します。 

CIST 転送遅延時間 

「 Listening 」 から 「 Leamina 」、 または 「 Learning 」 から 「 Forwarding 」 のように、 

スパニンブツリーの状態遷移の時間を表示します。 

CIST ブリッジ ID 

本装置のブ U ッジ ID を表示します。ブリッジ ID はブリッジプライオ U ティと MAC 
アドレスで滝成され、工場化巧時のブリッジプライオリティは8000に設定されて 
います。 

トポ□ジー変化 
経過時間 

スノ《ニンブツリーの構成変更を行ってからの経過時間(秒)を表します。 

トポ□ジー変化回数 

ス/ \’ニンブツリーの滝成変更を行った回数を表します。 

CIST ブリッジ- 
プライオリティ 

CIST ブリッジのブリッジプライオリティを設定します。 

工場出荷時のブリッジプライオリティは8000に設定されています。 

CIST ブリッジ- 
ハ □ ータイム 

本装置がルートブリッジになった隐のハ□一タイムを設定します。 

工場出荷時は2砂に設定されています。 

CIST ブリッジ- 
最大エージング時間 

本装置がルートブリッジになった隐の最大エージング時間を設定しまず。 

工場出荷時は20秒に設定されています。 

asT ブリッジ • 
フォワード遅延時間 

本装置がルートブリッジになった際のフォワード遅延時間を設定しまず。 

工場出荷時は15秒に設定されています。 

最大ホップ数 

最大ホップ数を設定します。工場出荷時は20に設定されています。 
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4.2.15. b . CIST 基本ポート設定 

け広張機能設定」を選択し、「スパニンブツリー設定」を選択し、さらに 「 CIST 基本ポート 
設定」を選択すると、図ん2-17になりまず。この画面で CIST のポート毎の基本的な設定を 
行いまず。 



図ん2-17 CIST 基本ポート設定 
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画面の説明 


BPDU ガード 
リカパ、 J - 

ステータス 

BPDU ガード自動復旧機能の有効-無効を設定します。 

工場化巧時は 「 Disabled 」 に設定されています。 

Enabled 

自動復旧機能が有効です。 

Disabled 

自動復旧機能が無効でず。 

BPDU ガード 
リカバリー時間 

自動復旧までの時間を設定します。 

工場出荷時は300砂に設定されています。 

ポート# 

ポート番号を表します。 

トランク ID 

トランキングが設定されている場合、トランクのブループ番号 ( key ) を表示します。 

リンク 

リンクの状態を表します。 

UP 

リンクが正甫に確なしている状態です。 

DOWN 

リンクが確なされていない状態です。 

状態 

現在のポートの状態を表しまず。 

Forwarding 

計算の結果、通常の通信を巧っている状態を表します。 

Learning 

情報をもとに計算を行っている状態を表します。 

Discarding 

計算を行わない状態を表します。 

□-ル 

スノ《ニンブツリーにおけるポートの役割を表します。 

Designated 

指定ポートとして動作中です。 

Root 

ルートポートとして動作中です。 

Alternate 

オルタネイトポートとして動作中でず。 

Backup 

バックアップポートとして動作中です。 

Disabled 

STP が動作していません。 

プライオリティ 

スイッチ内での各ポートの優先順位を表します。数値が高いほど優先順化が高くな 
ります。工場化荷時は全ポート128に設定されています。（値は16の倍数となり 
まず。） 

パスコスト 

各ポートのコストを表しまず。工場出荷時はポート 1-24 は200000、ポート 25-26 
は20000に設定されていまず。 

STP 状態 

各ポートのスパニンブツ U —の有効-無効を表示しまず。 

Enabled 

スノ \°ニンブツリーが有効です。 

Disabled 

スノ \°ニンブツ U —が無効です。 

BPDU ガード 

各ポートの BPDU ガードの有効-無効を表示します。 

工場出巧時は 「 Disabled 」 に設定されています。 

Enabled 

BPDU ガードがち効です。 

Disabled 

BPDU ガードが無効です。 
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4.2.15. C . CIST 拡張ポート設定 

け広張機能設定」を選択し、「スパニンブツリー設定」を選択し、さらに 「 CIST 化張ポート 
設定」を選択すると、図ん2-18になりまず。この画面で CIST のポート毎の拡張設定を行い 
ます。 



図 4-2-18 CIST 拡張ポート設定 
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画面の説明 


瞬接スイッチの 
STP 再検知 

選択したポートのスパニンブツリーの動作を再起動させ、再検知を巧いまず。 

ポート# 

ポート番号を表します。 

トランク ID 

トランキングが設定されている場合、トランクのブループ香号 ( key ) を表示します。 

リンク 

リンクの状態を表します。 

UP 

リンワが正常に確なしている状態です。 

DOWN 

リンクが確なされていない状態です。 

状態 

現在のポートの状態を表しまず。 

Forwarding 

計算の結果、通苗の通信を行っている状態を表します。 

Learning 

情報をもとに計算を行っている状態を表します。 

Discarding 

計算を行わない状態を表します。 

□-ル 

スノ \°ニンブツリ ー におけるポートの役割を表します。 

Designated 

指定ポートとして動作中です。 

Root 

ルートポートとして動作中です。 

Alternate 

オルタネイトポートとして動作中です。 

Backup 

バツワアツプポートとして動作中です。 

Disabled 

STP が動作していません。 

エッジポート 
設定/状態 

エッジポート(即, 
状態を表示しま1 

座に Forwarding に移行可能なポート ) の設定内容、および現在の 
fo 

True 

エツジポートに設定巧能です。 

False 

エツジポートに設定不可です。 

Pto P ポート 
設定/状態 

本装置が Point - to-point で接続されているかの設定内容、および現在の状態を 
表示します。 

Auto 

ポートの状態により自動認識しまず。 (Admin のみ） 

True 

P - to-P 接続されていまず。 

False 

P - to-P 接続されていません。 

検知結果 

現状のスノ \°ニンブツ U —の動作状況を表します。 

STP 

STP が動作中です。 

M/RSTP 

MSTP または RSTP が動作中です。 

Init . 

STP が動作していません。 
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4.2.15. d . MST インスタンス設定 

け広張機能設定」を選択し、「スパニンブツリー設定」を選択し、さらに 「 MST インスタン 
ス設定」を選択すると、図4~2-19になりまず。この画面でスパニングツリーのインスタンス 
設定を行いまず。 



図 4- 2 -19 MST インスタンス設定 


画面の説明 


VLAN の追如 

MST インスタンスと関連付ける VLAN ID を追加します。 

MST 

インスタンス ID 

対象の MST インスタンス ID を入力してください。対象の MST インスタンス ID がを 
在しない場合、 MST インスタンス ID が新たに追加されます。 

VLAN ID 

MST インスタンス ID と関連付ける VLAN ID を入力してください。 

VLAN の削除 

MST 

インスタンス ID 

対象の MST インスタンス ID を入力してください。対象の MST インスタンス ID から 
ずべての VLAN ID の関連付けが解除されると、 MST インスタンス ID が削除されます。 

VLAN ID 

MST インスタンス ID との関連付けを解除する VLAN ID を入力してください。 

インスタンス ID 

MST インスタンス ID を表示します。 

工場出荷時はインスタンス ID は作成されていません。 

VLAN 構成 

MST インスタンスに関連付けられた VLAN ID を表示します。 
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4.2.1 5. d .1. MST インスタンス詳細設定(インスタンス ID 毎の設定） 

「 MST インスタンス設定」画面で、「インスタンス設定」を選択ずると図 4-2-19- a になりま 
す。この画面で、 MST インスタンスの詳細設定を行います。 



図 4-2-19 -a MST インスタンス詳細設定 


画面の説明 


MST インスタンス ID 

対象の MST インスタンス ID を表示しまず。 

MSTI ブリッジ 
プライオリティ 

対象の MST インスタンスのブリッジプライオリティを選がします。 

新規に MST インスタンスを作成した場合、0000に設定されています。 

MSTI ルートポート 

MST インスタンスのルートポート香号を表示しまず。 

MSTI ルートパス 
つスト 

MST インスタンスのルートパスコスト値を表示します。 

MSTI Regional 
ルート 

MST インスタンスのリ ー ジョナルルートブリッジのブリッジ1 D を表示します。 

MSTI ブリッジ ID 

MST インスタンスのプリッジ ID を表示します。 

トポ□ジーチ王ンジ 
経過時間 

スノ \°ニンブツリーの構成変更を巧ってからの経過時間(秒)を表します。 

トポ□ジーチ王ンジ 
回数 

スパニンブツリーの構成変更を行った回数を表しまず。 
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4.2.15. d .2. MST インスタンスポート設定 

「 MST インスタンス設定」画面で、「ポート設定」を選択すると図 4-2-19- b になりまず。こ 
の画面で、 MST インスタンスのポート毎の設定を行います。 



図 4-2-19 -b MST インスタンスポート設定 
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画面の説明 


MST 

インスタンス ID 

選択された MST インスタンス ID を表示しまず。 

ポート# 

ポート番号を表しまず。 

トランク ID 

トランキングが設定されている場合、トランクのブループ番号 ( key ) を表示しまず。 

リンク 

リンクの状態を表します。 

UP 

リンクが正甫におなしている状態です。 

DOWN 

リンクが確なされていない状態です。 

状態 

現在のポートの状態を表しまず。 

Forwarding 

計算の結果、通常の通信を巧っている状態を表します。 

Learning 

情報をもとに計算を行っている状態を表します。 

Discarding 

計算を行わない状態を表します。 

N/A 

選択された MST インスタンスにポートが関連付けられてない状態 
を表します。 

□-ル 

スノ \° ニンブツリーにおけるポートの役割を表します。 

Designated 

指定ポートとして動作中です。 

Root 

ルートポートとして動作中です。 

Alternate 

オルタネイトポートとして動作中でず。 

Backup 

バックアップポートとして動作中です。 

Disabled 

STP が動作していません。 

N/A 

選択された MST インスタンスにポートが関連付けられてない状態 
を表します。 

プライオリティ 

スイッチ内での各ポートの優先順位を表します。数値が高いほど優先順化が高くな 
ります。工場化巧時は全ポート128に設定されています。（値は16の倍数となり 
まず。） 

パスコスト 

各ポートのコストを表しまず。工場出荷時はポート 1-24 は200000、ポート 25-26 
は20000に設定されていまず。 

STP ステータス 

各ポートのスパニンブツ U —の有効-無効を表示します。 

Enabled 

スノ t ■ニンブツリーが有効です。 

Disabled 

スノ \°ニンブツ U —が無効です。 

N/A 

選択された MST インスタンスにポートが関連付けられてない状態 
を表します。 
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4.2.15. d .3. MST インスタンス トポ□ジ情報 

「 MST インスタンス設定」画面で、「トポ□ジ情報」を選択ずると図 4-2-19- C になりまず。 
この画面で、 MST インスタンスの構成情報の表示を行いまず。 



図 4-2-19-C MST インスタンストポ□ジ情報 


画面の説明 


MST 

インスタンス ID 

選択された MST インスタンス ID を表示しまず。 

ポート# 

ポート番号を表します。 

トランク ID 

トランキングが設定されている場合、トランワのグループを号 ( key ) を表示しまず。 

リンク 

リンクの状態を表します。 

UP 

リンクが正甫に確立している状態です。 

DOWN 

リンクが確なされていない状態です。 

Desig . ルート 

ルートブリツジの ID を表示します。 

Desig . コスト 

送信しているコストを表示します。 

Desig ブリッジ 

指定ブリツジのブリツジ ID を表示しまず。 

Desig . ポート 

指定ポートのポート ID を表示します。 

(ポート ID はポートプライオリティ値とポート香号の組合せです。） 
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4.2.15.e. Designated トポ□ジ情報 

け広張機能設定」を選択し、「スパニングツ IJ- 設定」を選択し、さらに 「Designated トポ 
□ジ情報」を選択すると、図 4-2-20 になりまず。この画面でポート毎のスパニングツリー構 
成情報の表示を行います。 



図 4- 2 -20 Designated トポ□ジ情報 


画面の説明 


ポート# 

ポート番号を表します。 

トランク ID 

トランキングが設定されている場合、トランクのブループ番号 ( key ) を表示しま 
す。 

ンワ 

リンクの状態を表します。 

UP 

リンクが正常に確なしている状態です。 

DOWN 

リンクが確なされていない状態です。 

Cist Desig . ルート 

ルートブリツジの ID を表します。 

Cist Desig . コスト 

送信しているコストを表します。 

Cist Desig . ブリツジ 

指定ブリツジのブリツジ ID を表します。 

Cist Desig . ポート 

指定ポートのポート I D を表します。 

(ポート ID はポートプライオリティ値とポート香号の組合せでず。） 
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4.2.15.f. Regional トポ□ジ情報 

け広張機能設定」を選択し、「スパニンブツ IJ- 設定」を選択し、さらに 「Regional トポ □ 
ジ情報」を選択すると、図ん2-21になりまず。この画面でポート毎のスパニングツリー構成 
情報の表示を行います。 



図 4-2-21 Reaional トポ□ジ情報 


画面の説明 


ポート# 

ポート番号を表おします。 

トランク ID 

トランキングが設定されている場合、トランクのブループ番号 ( key ) を表示しま 
す。 

、 J ンヮ 

リンクの状態を表示しまず。 

UP 

リンクが正甫に確なしている状態です。 

DOWN 

リンクが確なされていない状態です。 

CIST ポートリージョナル 
ルート 

ルートブリッジの1 D を表示します。 

CIST ポートリージョナル 
パスコスト 

送信しているコストを表示します。 
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4.2.16. に MP Snooping 設定 

け広張機能設定」を選択し、 nCMP Snooping 設定」を選択し、さらに HGMP Snooping 
設定」を選択すると図 4-2-22 になります。この画面ではに MP Snooping の設定を行いま 
す。 



図 4-2-22 に MP Snooping 設定 


画面の説明 


に MP Snooping 状態 

に MP スヌーピンブ機能が有効かどラかを表示します。 

Enaolea 

に MP スヌーピンブ機能が有効。 

Disabled 

に M P スヌーピンブ機能が無効。 

マルチキャスト 
フィルタリンブ状態 

マルチキャストフィルタリンブ機能がち効かどラかを表示しまず。 

Enaolea 

マルチキャストフィルタリンブ機能が有効 

Disabled 

マルチキャストフィルタリンブ機能が無効 

ホストポート 
王ージングタイ厶 

マルチキャストグループに参加しなくなってから自動的に開放されるま 
での時間を表します。工場出荷時は260砂に設定されています。 

ルータポート 
王ージングタイム 

ルータポートが自動的に開放されるまでの時間を表します。工場出荷時は 

5秒に設定されています。 

レポート転送間隔 

Proxy Report の待機時間を表します。 

VLAN ID 

マルチキャストグループの VLAN ID を表します。 

ブループ MAC アドレス 

マルチキャストグループの MAC アドレスを表します。 

グループメンバー 

マルチキャストグループに属しているポートを表しまず。 
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4.2.16.a. に MP クエリア設定 


け広張機能設定」を選択し 、 nCMP Snooping 設定」を選択し、さらに HGMP ワエリア 
設定」を選択すると図ん2-23になりまず。この画面ではに MP クエリアの設定を行います。 



図 4-2-23 に MP クエリア設定 


画面の説明 


に MP クエリア状態 

に MP クエリアのち効/無効を表示しまず。 

現在の役割 

IGMP クエリアの状態を表示します。 

Querier 

本機器がクエリアとして動作している。 

None 

他にクエリを送信する機器がいるため、本機器からのクエ I 」 
送信を停止しています。 

に MP バージヨン 

送信するに^/ 

P クエリのバージヨンを表示します。 

クエリ送信間隔 

クエリを送信ずる間隔を表おします。 

レスポンスタイム 

クエリに巧する応答の待ち時間を表おします。 

クエ U アタイムアウト 

他のクエリアがいなくなったと判断するまでの時間を表示します。 

TCN ワエリ回数 

STP のトポ□ジーチ I ンジ発生時に送信ずるクエ U の数を表示しまず。 

TCN クエリ送信間隔 

STP のトポ□ジーチ王ンジ発生時に送信するクエリの送信間隔を表おしま 
す。 
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4.2.16.b. VLAN フィルタ設定 

け広張機能設定」を選択し 、 nCMP Snooping 設定」を選択し、さらに 「 VLAN フィルタ 
設定」を選択すると図 4-2-24 になります。この画面ではに MP Snooping の VLAN フイ 
ルタ設定を行います。 



図ん2-24 VLAN フィルタ設定 


画面の説明 


VLAN ID 

VLAN ID を表示します。 

Status 

フィルタの状態を表示しまず。 
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4.2.16.C. ルータポートテーブル参照 

け広張機能設定」を選択し 、 nCMP Snooping 設定」を選択し、さらに「ルータポートテー 
ブル参照」を選択ずると図 4-2-25 になります。この画面ではルータポートテーブルを参照し 
ます。 



図 4-2-2 5 J レータポート テーブ )レ参照 


画面の説明 


ルータポート検出方法 

ルータポートを学習する方をを表示します。 

工場出荷時は、 PIM and DVMRP に設定されていまず。 


PIM and DVMRP 

PIM または DVMRN こよって学習します。 


IGMP Query 

に MP Query によって学習します。 


PIM , DVMRP , 

and に MP Query 

上記二つの方ミちによって学習します。 

VLAN ID 

VLAN ID を表示します。 

Port List 

ポートリストを表示します。 
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4.2.17. PoE ポート設定 


XPoE 対象機種のみ 

け広張機能設定」を選択し、 「 PoE 設定」を選択し、さらに rPoE ポート設定」を選択ずる 
と図 4-2-26 になりまず。この画面では、ポートごとの電源供給の設定を行います。 



図 4-2-26 PoE ポート設定 
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画面の説明 


ポート番号 

ポート番号を表示します。 

仪帝 SHi ウ 
紀 巧己ス ぶ 

給電巧能かどラかを表示しまず。 

Up 

給電巧を表していまず。 

Down 

給電不可を表しています。 

状態 

給電の状態を表示しまず。 

Powered 

電源供給を斤っていることを表しています。 

Not Powered 

電源供給を斤っていないことを表しています。 

Overload 

Limit じ(上の電源供給を行っていることを表しています。 

クラス 

ワラシフィケーシヨン機能により検知したクラスを表示します。 

優先度 

給電の優先順化を表おします。 

Critical 

最優先されることを表しています。 

High 

Critical の巧に優先されることを表していまず。 

Low 

優ホされないことを表しています。 

最大供給電力 

供給電力の上限を表示します。 （200 mVV 単の） 

電力 

供給電力を表示しまず。 （ lOOmw 単の） 

電圧 

電圧を表示しまず。 

電流 

電流を表示します。 
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4.2.17.a. PoE 条件設定 


XPoE 対象機種のみ 

け広張機能設定」を選択し、 rpoE 設定」を選択し、さらに rpoE 条件設定」を選択すると 
図4~2-27にな0まず。この画面では、 PoE 全般の設定を巧います。 



図 4-2-27 PoE 条件設定 


画面の説明 


供給可能電力 

本装置が供給できる電力量を表示します。 

現在の供給電力 

本装置が供給している、巧給電力量を表示します。 

トラップ 
送化用闇値 

トラップを送信するための巧給電力量の闘値を表示します。 

供給可能電力 
超過時動作 

電源供給の管涅方をを表示します。 

工場出荷時は、"直前に接続したポートへの給電をしない"に設定されています。 
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4.3. システム管理ツール 
4.3.1. ファームウェア更新 

「システム管理ツール」を選択し、「ファームウェア更新」を選択ずると、図ん3-1になりま 
す。この画面でファームウ王アの更新作業を行います。 



図 4-3-1 ファームウェア更新 


ごを意：ファームウェア更新を行ラ前に、必ず 4.3. 3 項の設定情報の保をを巧ラ必要があ 0 ます。 
この操作を巧わなければそれまでに設定した内容は再起動時に消去されます。 


画面の説明 


現在のファーム 
ウェア情報 

現在のファー厶ウ王アのバージョンを表示しまず。 

TFTP サーバ 

IP アドレス 

更新ずるファー厶ウ王アが保存されている TFTP サーバの IP アドレスを 
表术します。 

ファイル名 

更新ずるファームウ I アのファイル名を表示しまず。 
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4.3.2. 再起動 

「システム管理ツール」を選択し、「再起動」を選択ずると、図ん3-2になります。この画面 
で再起動を行います。 



図4~3-2再起動 


画面の説明 


再起動タイプ 

再起動の方式を表示しまず。工場出荷時には 「 Normal 」 に設定されています。 


通常 

通常の再起動をしまず。 


設定初期化 

全ての設定が工場出荷時の状態に戻0ます。 


IP アドレスなタトの 
設定初期化 

IP アドレスの設定な外が工場出荷時の状態に戻0ます。 


ご注意：再起動中は応答がありません。再起動完了後にリ□-ドをしてください。 
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4.3.3. 設定情報保存 

「システム管理ツール」を選択し、「設定情報保存」を選択ずると、図 4-3-3 になりまず。こ 
の画面で設定情報の保存を行います。 



図 4-3-3 設定情報保存 

設定保存実行をクリックすると、本装置に設定した内容を内蔵のメモリへ保存しまず。この操 
作を行わない場合、それまでに設定した内容は再起動時に反映されません。 

保存が完了すると、 r 設定の保存に成功しました。」といラメッセージが表示されます。 
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4.3.4. 統計情報 

「システム管理ツール」を選択し、「統計情報」を選択すると、図 4-3-4- a になりまず。この 
画面で統計情報を確認できます。 



図 4-3 イ - a 統計情報 


画面の説明 


対象ポート番号 

ポート香号を表示しまず。 

時間 

起動またはカウンタリセットしてからの時間を表示します。 

カウンタ名 

カウンタ名を表示しまず。 

合計 

カウンタ値を表示します。 

砂平均 

1砂間当たりの平ち値を表示します。 
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カウンタの內容は下記のとおりです。 


Total RX Bytes 

受信した全てのパケットのバイト数を表示します。 

Total RX Pkts 

受信した全てのパケット数を表示しまず。 

Good Broadcast 

受信したブ□ー ドキャストパケット数を表示します。 

Good Multicast 

受信したマルチキャストパケット数を表示しまず。 

CRC/Align 

Errors 

エラーパケットで正常なパケット長 (64 〜1518バイト)ではあるが、誤り検化符号 
( FCS ) で誤りが発見されたパケット数を表示します。そのうちパケットの長さが 

1バイトの整数倍のものは CRC ( FCS ) エラー、そうでないものはアラインメン 
トエラーです。 

Undersize Pkts 

エラーパケットで、パケット長が64バイトより短いが、その他には異甫がないパ 
ケット数を表示します。 

Oversize Pkts 

く Jumbo status Disabled 時> 

パケット長が1518バイトより長いパケット数を表示します。 

く Jumbo status Enabled 時> 

パケット長が9216バイトより長いパケット数を表示しまず。 

Fragments 

エラーバケッ トでパケット長が64バイトより短く、かつ CRC エラーまたはアラ 
インメントエラーを起こしているパケット数を表示します。 

Jabbers 

エラーバケッ トでパケット長が1引8バイトより長く、かつ CRC エラーまたはア 
ラインメントエラーを起こしているパケット数を表示します。 

Collisions 

バケッ トの衝突の発生した回数を表示します。 

64 -Byte Pkts 

パケット長が64バイトのパケットの総数を表示します。 

65-127 Pkts 

パケット長が65〜127バイトのパケットの総数を表示します。 

128-255 Pkts 

パケット長が128〜255バイトのパケットの総数を表示します。 

256-511 Pkts 

パケット長が256〜511バイトのパケットの総数を表示します。 

512-1023 Pkts 

パケット長が512〜1023バイトのパケットの総数を表示します。 

Over 1024 Pkts 

パケット長が1024バイト lil 上のパケットの総数を表示します。 

^この頃目は 」 umbo Status Disabled 時に表示しまず。 

1024-1518 Pkts 

パケット長が1024〜1518バイトのパケットの総数を表おしまず。 

^この項目は 」 umbo Status Enabled 時に表示しまず。 
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各カウンタ名をクリックすると、図 4-34- b になります。各カウンタのポート毎の合計と砂平巧 
が表示されます。 



図 4-3-4- b をカウンタ別のポート毎の統計情報 

画面の説明 


対象ポート番号 

ポート香号を表示しまず。 

合計 

カウンタ値を表示しまず。 

秒平を 

1砂間当た0の平ち値を表示します。 
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4.3.5. システム□ブ 

「システム管理ツール」を選択し、「システム□ブ」を選択ずると、図 4-3-5 になります。こ 
の画面では本装置に発生した出来事（イベント）の履歴を表示します。イベントを見ることによ 
り、本装置に起こった現象を把握でき、ネットワークの管理に役立ちます。 



図4 -3-5 システム□グ 

この画面で表示される各イベントは、 SNMP のトラップと連動しているものがあります。トラッ 
プを発生させるよう設定してある場合はイベントとして表示されます。トラップとの関係は下記 
をご参照ください。 
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画面の説明 


Entry 

イベントの番号を表します。 

Time 

イベントの発生した時刻を表示します。時刻設定がされていない場合は起動からの通算時間が 
表示されまず。 

Event 

スイッチに発生したイベントの内容を表示しまず。 


Login from console 

コンソールポートからの□ブインがあったことを表しまず。 


Login from telnet , 

XXX . XXX . XXX . XXX 

Telnet での □ ブインがあったことを表しまず。 


Runtime code changes 

ファームウ王アが変更されたことを表します。 


Corrfiguration changed 

設定が変更されたことを表します。 


Write configuration to 
primary file 干 ailed 

プライマリ領域への設定の書き込みが失敗したことを表し 
ます。 


Write configuration to 
secondary file failed 

セカンダリ領域への設定の書き込みが失敗したことを表し 
ます。 


Corrfiguration "file upload 

設定ファイルが TFTP サーバに転送されたことを表します。 


Configuration file download 

設定ファイルが TFTP サーバより転送されたことを表しま 
す。 


( Bridge)Topology Change 

スパニンブツリーのトポ□ジーが変更されたことを表しま 
す。 


Reboot : Normal 

本装置が再起動を行ったことを表します。 


Reboot : Factory Default 

本装置が工場化荷時設定に戻ず再起動を行ったことを表し 
ます。 


Reboot : Factory Default 
Except IP 

本装置が IP アドレスな外を工場出荷時設定に戻す再起動を 
行ったことを表します。 


Not authorized ! ( IP : 

XXX . XXX . XXX . xxx ) 

SNMP によって未登録のマネージ中からアクセスがあった 
ことを表します。 


SNTP first update to 
yyyy / mm/dd hh : mm:ss 

SNTP サーバにアクセスし、時間情報の取得を行ったことを 
表しまず。 


Found other multicast 
router . Stopped querier 
function . 

本装置とは別にに MP クエリアがを在した為、機能を停止 
したことを表します。 


Other multicast router is 
expired . Restarted querier 
function . 

別のに MP クエ U アが存在しなくなった為、機能を再開し 
たことを表します。 


FAN status changed from 
good to failed . 

を去 P ファンの異甫が発生したことを表します。 
( XSwitch - M 24 X を除く） 


Temperature over 
threshold . 

内部温度が闘値を超えたことを表します。 


Temperature under 
threshold . 

内部温度が闘値未満へ下がったことを表します。 


( BPDU ) BPDU guard worked 
on Port-xx 

ポートで BPDU ガード機能が動作したことを表します。 


( BPDU ) Po け-ィィ is 
recoveried . 

ポートが自動復旧したことを表します。 


( RRP ) FDB Flush 

Fowarding Database を Flush したことを表します。 


( RRP ) Ring Recover 

リンブトポロジが復旧したことを表します。 

この□ブはマスターノードのみ表示されます。 
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( RRP ) Ring Failure 

u ンブトポロジに異甫が発生したことを表します。 

この□ブはマスターノードのみ表示されまず。 


( RRP ) Change to Link-Up 

リンブトポ□ジが構成されたことを表します。 


Status 

この□ブはトランジットノードのみ表示されます。 


( RRP ) Change to Link-Down 

リンブトポロジに異常が発生したことを表します。 


Status 

この□ブはトランジットノードのみ表示されます。 


( RRP ) Change to 

リンブトポロジを構成中であることを表します。 


Pre-Forwarding Status 

この□ブはトランジットノードのみ表示されます。 


! Stus : xxxxxxxx IP : X Code : 

X Add : xxxxxxxx 
! Tsk :" xxxx " P:xxxxxxxxx 

Pri : XX 

例外処里が発生したときのシステム情報を表します。 


( TRAP ) Port - A：Y Link-up 

ポートのリンワがアップしたことを表します。このイベント 
は Individual Trap がち効で、対応するポートが設定されて 
いるときに発生します 


( TRAP ) Port - A：Y Link-down 

ポートのリンワがダウンしたことを表します。このイベント 
は Individual Trap がち効で、対応するポートが設定されて 
いるときに発生します 


( TRAP ) Port - A：Y Power ON 

対象のポートにおいてポートの給電が ON になったことを 


not け ication 

表します。 



( XSwitch - M 24 X を除く） 


( TRAP ) Port - A：Y Power OFF 

対象のポートにおいてポートの給電が OFF になったことを 


not け ication 

表します。 



( XSwitch - M 24 X を除く） 


( TRAP)Usage power is 

PoE の供給電力が闘値を超えたことを表しまず。 


above the threshold 

(XSwi た h - M 24 X を除く） 


( TRAP)Usage power is 

PoE の供給電力が闘値を超えた後に闘値未満へ下がったこ 


below the threshold 

とを表します。 



(XSwi た h - M 24 X を除く） 


( TRAP)System 
authentication failure 

SNMP マネージャからの認証が失敗したことを表します。 


ごを意：システム□ブは最大256件まで保をされます。257件な降のシステム□ブが発生すると 
一番ちい□ブが消去され、新しく発生したシステム□ブが上書き保をされます。 
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4.3.6. 設定ファイル転送 

「システム管理ツール」を選択し、「設定ファイル転送」を選択ずると、図ん3-6になります。 
この画面で設定ファイルのアップ□ー ドとダウン□ー ドを行いまず。 



図 4-3-6 設定ファイル転送 


画面の説明 


TFTP サーバ IP 

設定の保を-読込を行う TFTP サーバの IP アドレスを表示します。 

ファイル名 

設定情報のファイル名を表示しまず。 


設定信報を TFTP サー/ '(へ保をする場合は「アップ□-ド」、設定情報を本装置に読み込む場合は 
「タウン □- ド」を選巧してください。 


98 



















付録 A . 仕様 

お使いの機種の仕様をお認するには、それぞれの機種に対応した『取扱説明書（メニ 
ユー編)』をご参照ください。 
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付録 B . Windows ハイパーターミナルによる 
コンソールポート接続手順 

Windows のインス!ルされた PC と本装置を〕ンソールケーブルで接続し、な下の手順でハ 
イパ— ター ミナ J レを起動します。 

(Windows Vista 降では別途夕ーミナルエミユレータのインス I -- ルが必要でず。） 

① Windows のタスクバーの[スタート]ボタンをクリックし、[プ□ブラム ( P ) 卜[アクセサリ] 
一[通信]一[ハイパーターミナル]を選択します。 

③「接続の設定」ウィンドウが現われますので、任意の名前（例えば Switch ) を入力、アイコ 
ンを選択し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

③ 「電話番号」ウィンドウが現われますので、 r 接続方法」の欄のプルタウンメニユーをクリック 
し、て oml " を選択後[〇リボタンをクリックします。 

ただし、ここではコンソールケーブルが Com 1 に接続されているものとします。 

④ に OM 1 のプ□パティ」というウィンドウ内の r ビット/秒 ( B )」 の欄でプルダウンメニユーを 
クリックし、 "9600" を選択します。 

⑤ 「フ□-制御 ( F )」 の欄のプルタ'ウンメニユーをクリックし、"なし"を選択後[〇リボタンを 
クリックします。 

⑥ ハイパーターミナルのメインメニユーの[ファイル ( F )] をクリックし、[プ□パティ （ R )] を選択 
します。 

⑦ r < name > のプ□パティ」 （< name > は③で入力した名前）というウィンドウが現われます。 
そこで、ウィンドウ内上部にある"設定"をクリックして画面を切り替え、 "エミユ レーシ 
ョン ( E )" の欄でプルタウンメニユーをクリックするとリストが表示されますので、 " VT 100" 
を選択し、[〇リボタンをクリックします。 

⑧ 取扱説明書の4章に従って本装置の設定を行います。 

⑨ 設定が終了したらハイパーターミナルのメインメニユーの[ファイル ( F )] をクリックし、[ハイ 
パ—ターミナルの終了 (X)] をクリックします。ターミナルを切断してもいいかどラかを聞い 
てきますので、[はい ( Y )] ボタンをクリックします。そして、ハイパーターミナルの設定を保 
をするかどうかを聞いてきますので、[はい ( Y )] ボタンをクリックします。 

⑩ ハイパーターミナルのウィンドウに" < name >. ht " 卜 name > は③で入力した名前）という 
ファイルが作成されます。 

巧回からは "< name >. hf を夕'ブルクリックしてハイパーターミナルを起動し、⑨の操作を行え 
ば本装置の設定が可能となります。 
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付録 C IP アドレス簡単設定機能について 

I P アドレス簡単設定機能を使用する際のを意点について説明します。 

【動作確認済ソフトウェア】 

パナソニック株式会社製 『 IP 簡単設定ソフトウェア』 V 3.01 / V 4.00 / V 4.24 R 00 
パナソニックシステムネットワークス株式会社製『かんたん設定』 Ver 3.10 R 00 

【設定巧能項目】 

• IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ 
-システム名 

※ノ《ナソニックシステムネットワークス株式会社製ソフトウ王アでのみ設定巧能です。 
ソフトウェア上では"カメラ名"と表示されます。 

• 本機能を利用して機器の設定を行った場合 、 Web Server Status が自動的にち効 ( Enabled ) 
になります。 


【制限事項】 

•セキュリティ 確保のため、 電源投入時よ020分間のみ設定変更が巧能です。 

ただし、 IP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/ユーザ名/パスワードの 
設定が工場出荷時状態の場合、時間の制限に関係なく設定が巧能です。 

※制限時間を過ぎても一覧には表示されますので、現在の設定を確認することができます。 
-パナソニックシステムネットワークス株式会社製ソフトウェアのな下の機能は対応して 
おりませんので、使用することはできません。 

-"自動設定機能" 

※ネットワークカメラの商品情報は各メーカ様へご確認ください。 
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故障かな 7 と思われたら 

故障かと思われた場合は、まず下記の項目に従って確認を巧ってくださし、。 


♦LED 表示関連 

■電源 LED ( PWR ) が点なしない場合 
参電源コードが外れていませんか？ 

一電源コードが電源ポートにゆるみ等がないよう、確実に接続されているかを 
確認してください。 

■リンク/送受信 LED ( L I NK/ACT . )が点灯しなし、場合 
参ケーブルを該当するポートに正しく接続していますか？ 

•該当するポートに接続している機器はそれぞれの規格に準拠していますか？ 

参オートネコ''シエーシヨンで失敗している場合があ0ます。 

一本装置のポート設定もしくは端末の設定を半二重に設定してみてください。 

♦通信ができない場合 

■全てのポートが通信できない、または通信が遅い場合 
参機器の通信速度、通信モードが正しく設定されていますか？ 

-通信モードを示す信号が適切に得られない場合は、半二重モードで動作します。 

接続相手を半二重モードに切〇曽えてください。 

接続対向機器を強制全二重に設定しないでください。 

•本装置を接続しているバックボーンネットワークの帯域使用率が高すぎる、またはループ 
が発生していませんか？ 

ーバックボーンネットワークから本装置を分離してみてください。 

♦PoE 給電ができない場合 (PoE 対応機種） 

■ PoE 給電 LED ( PoE ) が点なしない場合 

•ケーブルは適切なものを使用し、 PoE 給電をサポートするポートに接続していますか？ 

参該当するポートに接続している PoE 対応機器は、 IEEE 802.3 af 規樹こ準拠していますか？ 
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アフターサービスについて 


1. 保証書について 

保証書は本装置に付属の取扱説明書（紙面）についています。必ず保証書の『お買い上げ曰、 
販売店（会社名)』などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容を良く 
お読みの後大切に保管してください。保証期間はお買い上げの曰より1年間です。 


2. 修理を依頼されるとき 

『故障かな？と思われたら』に従って確認をしていただき、なお異常がある場合は;欠ページ 
の『便利メモ』をご活用のラえ、下記の内容とともにお買上げの販売店へご依頼ください。 
♦品名 ♦品香 

♦製品シリアル番号（製品に貼付されている11析の英数字） 

♦ファームウエアバージョン（個装箱に貼付されている" Ver." 似下の番号） 

♦異常の状況( できるだけ具体的にお伝えくださし、 ) 

参保証期間中は： 

保証書の規定に従い修理をさせていただきます。 

お買い上げの販売店まで製品に保証書を添えてご持参ください。 

♦保証期間が過ぎているときは： 

診断して修理できる場合は、ご要望によりち料で修理させていただきます。 
お買い上げの販売店にご相談ください。 

3. アフターサービス•商品に関ずるお問い合わせ 

お買い上げの販売店もしくは下記の連絡先にお問い合わせください。 

パナソニック ES ネットワ-クス株式会社 

TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304 


4. ご購入後の技術的なお問し、合わせ 

■ご購入後の技術的なお問い合わせはフリーダイヤルをご利用ください。 

IP 電話（050空号）からはご利用いただけません。おおくの鮮社さ営業部にお問い合わせください。 

フ U — タイヤ 

rSvSl n 1 つ〇ご "71 つ 受付 9:30 〜 12:00/13:00 〜 17 :〇〇 

[の】 U I ZU - ゴ \ム-/ I Z け•日.祝日、ぉょひ帶社休日を除く) 

お問い合わせの前に、弾社ホームぺージにて、サポート内容をご確認ください。 

URL: http://panasonic.co.Jp/es/pesnw/ 


103 





便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ曰 

年月 曰 

口々 

□□ろ 

Switch-M 

品番 

PN 23 

ファームウェア 
パ'-ジョン（X) 

Boot し ode 


Runtime Code 


シリアル番号 




(1 

裂品に貼付されている 11 巧の英数字） 

販売店名 
または 
販売会社名 

電話 ( ) 一 

お客様 
ご旧談窓 □ 

電話 ( ) 一 


( X 確認画面はメニュー編 4. 5項を参照) 


© Panasonic Eco Solutions Networks Co ., Ltd . 2012-2013 

パナソニック ES ネットワ-クス株式会社 

干 105-0021 東京都お区東新橋2 T 目12番7号住ち東新橋ビル2号館4階 
TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304 
URL : httq :// panasonic . co . i _ p / es / pesnw / 
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